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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪತ 


ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 


ಸಂಪುಟ ೧೪೫ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ (ಆಷಾಢ ೩೧, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೨) ಸಂಚಿಕೆ ೨೯ 


ಭಾಗ - ೧ 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು 











ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಡಾನೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸನೀಇ 30 ಏನೀಯೋ 2007, ದಿನಾ೦ಕ 17-12-2007. 

2. ದಿನಾಂಕ 27-3 2010ರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ 
ಬಿಜಾಪುರರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮುಇಂ/ಸನೀ(ಉ)ವ/ ತಾ.ಸ-3/ಸ.ಇಂ. 27 ಾತರಕಿ- 
ಗುಡ್ಲಾನೂರ/2009-10/2153 

3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ದಿನಾಂಕ 
24-3-2010ರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮುಸದ/ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ/ಟೆಂಡರ್‌/8-9/744 

ಸಾವನೆ : 


ಕಾವಿ 


(೬. 


ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಲಾನೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 27.70 ಲಕ್ಷ 
ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬಿಜಾಪುರರವರ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 
: 229/2009-10ರಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗದಿ೦ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಕೂರ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕರೆಯಲಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಲೆಟಿನ್‌ 20-02-3010 
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 23-02-2010 














ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರನ್ನು ದಿನಾಂಕ : ೨3-3-2010ರಂದು ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವರು 
ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ : 











ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ರೂ. 27.27,189/- 
ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದರ್ಜೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರಿನ | ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದರಗಳ ಮೇಲಿನ 
ಶ್ರೀ/ಮೆಸರ್ಸ್‌ ಮೊತ್ತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿಮೆ 
1 ವೀರಯ್ಯ ಹೀರೇಮಠ, ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 30,38,929/- 11.43 ಹೆಚ್ಚು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 




















(೧೮೮೧) 


೧೮೮೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಹೀರೇಮಠ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ 
ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 11.43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 
ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ, 
ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಮೇಲೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು 
ದಿನಾಂಕ 23-3-2010ರಂದು ಇಲಾಖಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರಿಗಿಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 27,27,189/-ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 1120 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ದರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೂ. 30,32,634/-ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಹೀರೇಮಠ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ 
ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಮೇಲೆ 3ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. 
ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 28 ಏನೀಯೋ 2010 ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ-ಗುಡ್ಡಾನೂರು 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಯ ದರಗಳನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರಿಗಿಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.27,27,189/-ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 11.20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ 
ಅಂದರೆ ರೂ.30,32,634/-ಗಳಿಗೆ (ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂ.ಗಳು 
ಮಾತ್ರ) ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯ ಹೀರೇಮಠ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 
1. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. 
3. ಅಸಹಜ ದರಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2002, ದಿನಾಂಕ : 
20-1-2003 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕಾಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 


(ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1098 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ದಿನಾಂಕ 11-3-2010ರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ 
ಬಿಜಾಪುರರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಇಂ/ಸನೀ(ಉ)ವ/ ಬಿಜೆಪಿ/ಪಿಬಿ-12/2009-10/1559 
2. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮುಸದ/ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ/ಟೆಂಡರ್‌/9-10/744, 
ದಿನಾಂಕ : 4-3-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 25-11-09 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 27-11-09 ರಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವೃತ್ತದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೮೩ 





ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಕೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 


| ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಲೆಟಿನ್‌ ದಿನಾಂಕ : 04-01-2010 


2 |ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ : 07-01-2010 

ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು 
ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟೆ೦ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 23-01-10 ರಂದು 
ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕ೦ಡಂತಿದೆ : 


























ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ರೂ. 13,81,006/- 
ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ 














ಕಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ದರ್ಜೆ | ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಂತೆ ಮೇಲಿನ/ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ 
ಶ್ರೀ/ಮೆಸರ್ಸ್‌ ಟೆಂಡರಿನ ಮೊತ್ತ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ 
1 ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ರೂ. 15,93,231/- 15,367 ಹೆಚ್ಚು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 














ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ರೂ.15,93,231/-ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಂತೆ 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ15. 367ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು. ಈ ಮೊತ ತ್ತಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವರ ಟೆಂಡರನ್ನು 
ಅ೦ಗೀಕರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು 
ದಿನಾಂಕ 23-3-2010ರಂದು ಇಲಾಖಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರಿಗಿಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 13,81,006/-ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 14.00 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ದರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೂ. 15,74,347/-ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಪರಶುರಾಮ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ವಹಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ 
ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 24 ಏನೀಯೋ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2010. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗ ಗಡದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು 
ಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರಿಗಿಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.13.81,006/-ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 
14.00 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೂ.15,74,347/-ಗಳಿಗೆ (ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ 
ನಲವತ್ತೇಳು ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ) ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಪರಶುರಾಮ, 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ 


ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 
1. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. 


3. ಅಸಹಜ ದರಗಳನು ಗಮನ ಬ ಎ 
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆ ರ್ಥೆಕ ಇಲಾಖೆಯೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2002, ದಿನಾಂಕ 


20-1-2003 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕಾಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 


(ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 


ಡ್‌ 
Ww 
ಣಾ 
Ww 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1099 








೧೮೮೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಳಗನಾಥ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸನೀಇ 15 ಮಸಾವಿ 2009, ದಿನಾಂಕ : 16-02-09. 

2. ದಿನಾಂಕ 10-3-2010ರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬಿಜಾಪುರರವರ 
ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮುಇಂ/ಸನೀ(ಉ)ವ/ ಬಿಜೆಪಿ/ಎಇ-3/2009-10/471. 
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಿನಾಂಕ 23-3-2010ರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ; ಮುಸದ/ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ/ಟೆಂಡರ್‌/09-10/744. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಳಗನಾಥ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 50.00 ಲಕ್ಷ 
ರೂ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ (ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 16-01-09ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಧಾರವಾಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸಯ ಹಣಿ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸ ಲಾಗಿದೆ. 

1 ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಲೆಟಿನ್‌ 13-11-2009 


2 ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ದಿನಾಂಕ : 17-11-2009 
ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು 


ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು 
ದಿನದಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ : 


ದಿನಾಂಕ : 





ಪಡೆದು ನಿಗದಿತ 
14-12-09 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು. ವಿವರ 























ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳಂತೆ ಟಿಂಡರಿಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 44.72,647/- 
ಪ್ರಸ್‌ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಯ ದರಗಳನ್ನು ಪಶಗಣಾದಾಗ ಜಂಡರಗೆ ಇಡಲಾದ ಮೌತ್ತ ರಾ330060/- 
ಕಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಜಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮರಜಾರಾದ ಪ್ರಸ್ತ ಸಾಲಿನ'ದರಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದರ್ಜೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜಿನ ದರಗಳ ಮೇಲಿನ/ ಶೇಕಡಾವಾರು 
ಟೆಂಡರಿನ ಮೊತ್ತ ಮೇಲಿನ/ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ 
ಶ್ರೀ/ಮೆಸರ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಳ 
1 ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್‌, ರೂ. 45,41,930/- 1.55 ಹೆಚ್ಚು 4.89 ಹೆಚ್ಚು 
1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
2 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಶಂಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ. ರೂ. 51,82,185/- 15.86 ಹೆಚ್ಚು 19.68 ಹೆಚ್ಚು 
1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

















ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಕಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 


ಬಿ 


ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್‌, ಸಿ.ಹೀರೇಗೌಡ, ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಇವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಠರಿಸಿದಂತೆ ಟೆ೦ಡರಿಗಿಟ್ಟ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ. 43,30,060/-ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಶೇ. 489ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ಗುತ್ತಿಗೆ 


ಕರಾರನ್ನು 


ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರದೇ 


ಇದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ 


ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ತದನಂತರ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಕನಿಷ್ಠ ಟೆ೦ಡರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಶಂಕರ್‌ 


ರೆಡ್ಡಿ, ಒಂದನೇ 


ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರು ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನು 


ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ 19.68ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 
ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ ರವರು ಮೇಲೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ 


ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 


ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಟೆಂಡರುದಾರರ 


ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 


ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅವರ 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ 
ಸದರಿಯವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ 





ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೮೫ 





ದಿನಾಂಕ 05-04-2010ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ 
ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಶಂಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ 
ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿದ್ದ 
ದರಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ಟೆ೦ಡರಿಗಿಟ್ಟ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ. 43,30,060/-ಗಳ 
ಮೇಲೆ ಶೇ. 4.89ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೂ. 45,41,800/- ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎರಡನೇ 
ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಶಂಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಮೇಲೆ 3ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 23 ಏನೀಯೋ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಗಳಗನಾಥ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರಿಗಿಡಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.43,30,060/-ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 4.89 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 
ರೂ.45,41,800/-ಗಳಿಗೆ (ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ) ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. 
ಶಂಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 


1. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. 
3. ಅಸಹಜ ದರಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2002, ದಿನಾಂಕ 
20-1-2003 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕಾಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1100 ಶಿ ತ ಕ 


(ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಹಿಂದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ) ಇವರ 
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ). ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ ಆದೇಶ ಮೂಲ 
ದಾವೇ ಸಂಖ್ಯೆ : 29/2002, ದಿನಾಂಕ : 07-03-2003. 
2. ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 


ಡಿ-5/680/ಅಂ.ದೂ.ತಿ/2006-07, ದಿನಾಂಕ : 25-07-2009. 
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ 


05-12-2007 ಹಾಗೂ 25-07-2009. 


ಸ್ತಾವನೆ : 
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಹಿ೦ದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ 


ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ದಿನಾಂಕ : 18-06-77 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ 
ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮೂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಿವಿಲ್‌ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲ ದಾವೆ ಸಂ 
: 29/2002ನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಸದರಿ ದಾವೆಯು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರ.ಸಂ. (10ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 07-03-2003ರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ 


(೬. 


೧೮೮೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 20-12-1977 ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ನಮೂದಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
ಅದರಂತೆ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉಡುಪಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 17-02-2005ರ ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಂದಾಪುರ ಸಿವಿಲ್‌ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಕಿ.ವಿ.) ರಲ್ಲಿಯ ದಾವೆ ಸಂ. : 29/2002ರ ದಿನಾಂಕ : 07-03-2003ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಿನ್‌ ಶ್ರೀ ಎ. ವಾಸುದೇವ ನಾವಡ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಲಾ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 18-06-1977ರ ಬದಲು 20-12-1977 ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರ.ಸಂ.(2)ರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ : 25-07-2009ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಇವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾ೦ಕ : 18-06-1977 ಎಂಬುದರ ಬದಲು 20-12-1977 ಎಂದು 
ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ. ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರ.ಸಂ. (3)ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 18-06-1977ರ ಬದಲು 20-12-1977 ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ 
ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು 
ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ. ಮೂಲ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ನಮೂದಿಸಿ 
ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ನಮೂದಾಗಿದ್ದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 
18-06-1977ನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ 20-12-1977 ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ಡಿ 39 ಎಎಎಸ್‌ಡಿ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 27-04-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರ ಜನ್ಮ 
ದಿನಾಂಕವನ್ನು 18-06-1977 ಎಂಬುದರ ಬದಲು 20-12-1977 ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-1)ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ : 
LAW 493 OPN 09, ದಿನಾಂಕ : 15-02-2010ರ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1149 ಎಸ್‌.ಬಿ. ಸಸಾಲಟ್ಟಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-3) 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, ಹಿ೦ದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ 
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ 
ಕುರಿತು-ಆದೇಶ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 68 ಎಡಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ : 21-09-2004. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 68 ಎಡಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ : 29-01-2005. 
3. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖೆ ಕ್ರಕಂ:ಸಿಬ್ಬಂದಿ:ಜಿಎ:ಸಿಆರ್‌:23/04-05 
ದಿನಾಂಕ : 17-03-2005. 
4. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ : ಜಿಎ : 
23/4-05/6321 ದಿನಾ೦ಕ : 01-09-2009. 
5. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 68 ಎಡಿಇ 2004 
ದಿನಾಂಕ : 03-02-2010. 
6. ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ದಿನಾಂಕ : 
26-02-2010, 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:- 
ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, ಹಿಂದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು 
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೮೭ 





: (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಸೇವೆಯಿ೦ದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು 
ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (2ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ 
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (3)ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ್‌ ರವರು ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, ಹಿಂದಿನ 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತಂತೆ, ಕರಡು ದೋಷಾರೋಪಣ 
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ಅನುಬಂಧ 1 ರಿಂದ 4) ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಬಂಧ 1 ರಿಂದ 4 ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಪುನಃ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: (4)ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (50ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, ಹಿಂದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಯಾದಗೀರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಯ ಅನುಬಂಧ 1 ರಿಂದ 4 ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ನೋಟೀಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಾದವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕ.ನಾ.ಸೇ (ವನಿ 
& ಮೇ) ನಿಯಮ 1957ರ ನಿಯಮ 11ನೇ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (6)ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವರು ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ 
ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ : 17-09-2004ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ್‌, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾ.ಶಿ. ಇಲಾಖೆ, ಬೀದರ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ಇವರುಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಜನರ ರುಜುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 
17-09-2004ರಂದು ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 
ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಿ.ಪಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ : 
20-09-2004 ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ 
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ನಿಯಮ 
ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಆರೋಪಗಳಿ೦ದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. 
ನಾಟೀಕರ್‌, ಹಿ೦ದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೀದರ್‌ 
ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ಇವರನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 68 ಎಡಿಇ 2004 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 29ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2010 


ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಎಂ. ನಾಟೀಕರ್‌, ಹಿಂದಿನ 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೀದರ್‌ ಇವರನ್ನು 
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ಇವರನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1150 
ಎಸ್‌.ಬಿ. ಸಸಾಲಟ್ಟಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-3) 


೧೮೮೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ENERGY SECRETARIAT 
Sub: Allotment of 5.00 MW capacity of Grid connected Solar Photovoltaic Power Plant 
to M/s Apollo Renewable Energy Private Limited-reg. 
Read: 1. Ministry of New & Renewable Energy, Government of India, New Delhi letter 


No. : 32/61/2007-08/PVSE dated : 24-01-2008. 
2. Letters No. KRED/07/SVGCPP-AP/2009/3937 dated : 1/3-12-2009 and ೫೦. : 
KRED/07/SPVGCPP/2009/125 dated : 16-01-2010 received from the Managing 
Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited, Bangalore. 
3. Proceedings of the Allotment Committee meeting held on 6-02-2010. 
Preamble :- 

In the letter read at (1) above Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) has issued 
guidelines for Demonstration Programme on Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Generation MNRE 
will provide subsidy of Rs. 12/- per Kwh of power generated through Solar Photovoltaic Power Plant and 
which is supplied to grid with minimum of 1.00 MW generation and maximum of 5.00 MW at a place. The 
developer has to approach Ministry of New & Renewable Energy through KREDL after acquisition of land 
for the project and entering into PPA with ESCOMs. 

In the letter read at (2) above, the Managing Director, Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore has recommended for allotment of 5.00 MW capacity of Grid Connected 
Solar Photovoltaic Power Plant to M/s Apollo Renewable Energy Private Limited at Jhanwada and 
Santhur villages, Bidar District. 

The proposal was placed before the allotment committee meeting held on 06-02-2010 and the 
Committee recommended for allotment (Proceedings read at (3) above) Hence the order :- 

Government Order No. EN 611 NCE 2009, Bangalore, Dated : 28-04-2010 

Government accords approval for allotment of 5.00 MW capacity of Grid connected Solar 
Photovoltaic Power Plant to M/s Apollo Renewable Energy Private Limited at Jhanwada and Santhur 
villages, Bidar District subject to the following conditions :- 


1.(a) The allottee shall execute an agreement with Government within 45 days from the date of the 
capacity allotment order failing which the allotment order shall become automatically lapsed. 
There shall be no refund of the application fee of Rs. 10,000/- per MW received by Karnataka 
Renewable Energy Development Limited, Bangalore. 

(b) Such an agreement on Rs. 400.00 Stamp Paper shall be routed through the Managing Director, 
Karnataka Renewable Energy Development Limited, Bangalore who shall certify as to its 
correctness after due scrutiny. 

(c) Before executing the agreement the project developer shall deposit in advance with Karnataka 
Renewable Energy Development Limited, Bangalore the detailed project report (DPR) 
processing fee as per Government Order. 

2.(8) The project developer shall obtain all statutory clearance from the respective authorities such as 
Karnataka Power Transmission Corporation Limited, Karnataka State Pollution Control Board, 
Forest, Ecology & Environment Department etc., Thereafter, he shall prepare and submit 3 
copies of Detailed Project Report to the Managing Director, Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore to enable to issue technical clearance for the project. 


(b) The Deposit amount payable by the project allottee to Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore shall be adjusted towards a Detailed Project Report processing 
fee. 

3. The allottee shall achieve financial closure within six months from the date of technical clearance 


for the Detailed Project Report by Karnataka Renewable Energy Development Limited, 
Bangalore. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೮೯ 





4. The allottee shall take action to complete the project implementation within 12 months from the 
date of achieving financial closure. 
5 Failure to reach any of the project milestones specified in Sl.No. 2,3 &4 in the same order would 


constitute sufficient grounds to result in automatic cancellation of allotment. No notice on this 
account will be given to the allottee. 

6. The project Developer shall enter into a Wheeling and Banking Agreement with Karnataka 
Power Transmission Corporation Limited (KPTCL) IN CASE OF SELLING POWER TO the third 
party and in case of Power Purchase Agreement with KPTCL/concerned ESCOMs. 


7. The allottee Company may seek full co-operation from the concerned Officers of the 
Government at the District and State level to ensure speedy completion of the project. 
8. In the allotted site if any of the Government Project comes up, the Government Projects will 
have priority and the developer should not claim any compensation. 
9. Government has reserved the power to cancel/modify this Order. 
10. The Developer is wholly responsible for the objections raised by local people if any. 
11. The land is restricted to 25 Acres to this project. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


S.J. Sampath Kumar 
PR NO. 1151 Under Secretary to Government 
Energy Department 


ENERGY SECRETARIAT 


Sub: Allotment of 2.00 MW capacity of Grid connected Solar Photovoltaic Power Plant to 
M/s Azure Power India Private Limited-reg. 
Read: 1. Ministry of New & Renewable Energy, Government of India, New Delhi letter 
No. : 32/61/2007-08/PVSE dated : 24-01-2008. 
2 Letters No. KRED/07/SPVGCPP/2009/4161 dated : 18-12-2009 received from 
the Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited, 
Bangalore. 
3. Proceedings of the Allotment Committee meeting held on 6-02-2010. 
Preamble :- 

In the letter read at (1) above Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) has issued 
guidelines for Demonstration Programme on Grid Interactive Solar Photovoltaic Power Generation MNRE 
will provide subsidy of Rs. 12/- per Kwh of power generated through Solar Photovoltaic Power Plant and 
which is supplied to grid with minimum of 1.00 MW generation and maximum of 5.00 MW at a place. The 
developer has to approach Ministry of New & Renewable Energy through KREDL after acquisition of land 
for the project and entering into PPA with ESCOMs. 

In the letter read at (2) above, the Managing Director, Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore has recommended for allotment of 2.00 MW capacity of Grid Connected 
Photovoltaic Power Plant to M/s Azure Power India Private Limited at Yelesandra village, Bangarpet 
Taluk, Kolar District. 

The proposal was placed before the allotment committee meeting held on 06-02-2010 and the 
Committee recommended for allotment (Proceedings read at (3) above) Hence the order :- 

Government Order No. EN 64 NCE 2010, Bangalore, Dated : 28-04-2010 

Government accords approval for allotment of 2.00 MW capacity of Grid connected Solar 
Photovoltaic Power Plant to M/s Azure Power India Private Limited at Yelesandra village, Bangarpet 
Taluk, Kolar District subject to the following conditions :- 

1.(a) The allottee shall execute an agreement with Government within 45 days from the date of the 
capacity allotment order failing which the allotment order shall become automatically lapsed. 





೧೮೯೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 
There shall be no refund of the application fee of Rs. 10,000/- per MW received by Karnataka 
Renewable Energy Development Limited, Bangalore. 

(b) Such an agreement on Rs. 400.00 Stamp Paper shall be routed through the Managing Director, 
Karnataka Renewable Energy Development Limited, Bangalore who shall certify as to its 
correctness after due scrutiny. 

(c) Before executing the agreement the project developer shall deposit in advance with Karnataka 
Renewable Energy Development Limited, Bangalore the detailed project report (DPR) 
processing fee as per Government Order. 

2.(a) The project developer shall obtain all statutory clearance from the respective authorities such as 
Karnataka Power Transmission Corporation Limited, Karnataka State Pollution Control Board, 
Forest, Ecology & Environment Department etc., Thereafter, he shall prepare and submit 3 
copies of Detailed Project Report to the Managing Director, Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore to enable to issue technical clearance for the project. 

(b) The Deposit amount payable by the project allottee to Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore shall be adjusted towards a Detailed Project Report processing 
fee. 

3. The allottee shall achieve financial closure within six months from the date of technical clearance 
for the Detailed Project Report by Karnataka Renewable Energy Development Limited, 
Bangalore. 

4. The allottee shall take action to complete the project implementation within 12 months from the 
date of achieving financial closure. 

ಶ್ರ Failure to reach any of the project milestones specified in Sl.No. 2,3 &4 in the same order would 
constitute sufficient grounds to result in automatic cancellation of allotment. No notice on this 
account will be given to the allottee. 

6. The project Developer shall enter into a Wheeling and Banking Agreement with Karnataka 
Power Transmission Corporation Limited (KPTCL) IN CASE OF SELLING POWER TO the third 
party and in case of Power Purchase Agreement with KPTCL/concerned ESCOMs. 

7. The allottee Company may seek full co-operation from the concerned Officers of the 
Government at the District and State level to ensure speedy completion of the project. 

8. In the allotted site if any of the Government Project comes up, the Government Projects will 
have priority and the developer should not claim any compensation. 

9. Government has reserved the power to cancel/modify this Order. 

10. The Developer is wholly responsible for the objections raised by local people if any. 

11. The land is restricted to 10 Acres to this project. 

By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
S.J. Sampath Kumar 
PR NO. 1152 Under Secretary to Government 
Energy Department 
ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು 


ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಿಇ/2/ಎ6/06-07/22 ದಿನಾಂಕ : 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


20-12-2006. 
2. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು ದಿನಾಂಕ : 
08-06-2007 ಮತ್ತು 30-04-2008. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (0ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ 


ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 52 ಇಬಿಎಸ್‌ 2006 ದಿನಾಂಕ : 15-7-2006ರಂತೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ 
ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕವು 01-04-2006ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 01-11-2006 ಎಂದು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೯೧ 





ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (0ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 
01-04-2006ಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 01-11-2006ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ 
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು (ರೂ. 7400-13120) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 233 ಇಬಿಎಸ್‌ 2005 ದಿನಾಂಕ : 
26-10-2005ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ (ರೂ. 9580-14200) 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 96 ದಿನಾಂಕ : 08-05-1997 ರನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, 
ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತ 
ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 01-04-2006 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 126 ಇಬಿಎಸ್‌ 2007, ಬೆಂಗಳೊರು, ದಿನಾಂಕ : 29-04-2010 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 20-10-2005 ರಿಂದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದ 
3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 1996 ದಿನಾಂಕ : 08-05-1997 ರನ್ವಯ ಅಭಿಮತ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 6300-11840 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 01-04-2006 
ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಫ್‌ಡಿ 21 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2006 ದಿನಾಂಕ : 02-09-2006 ರಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1153 ನ್‌ 
ಸುಜಾತಮ್ಮ 


ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ENERGY SECRETARIAT 
No. EN 67 PSR 2009 Bangalore, Dated : 26-04-2010 
ADDENDUM 


In the Government Order No. EN 67 PSR 2009 dated 01-03-2010, after para-2 of the order 
portion, the following shall be included as para-3. 
“The Principal Accountant General (A&E) is requested to carryout the book 
adjustments in the books of State for the year 2009-10 by debit to 4801-01- 
190-0-09-211 -- Investment in power utility per contra credit to 6801-00-800- 
1-01-294”. 
Consequent to the above, the existing para-3 of the order portion in G.O. No. EN 67 PSR 2009 
dated 01-03-2010 shall be read as para-4. 
By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
S.J. Sampath Kumar 


PR NO. 1154 Under Secretary to Government 
Energy Department 


೧೮೯೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸನೀಇ 7 ಕೆಜಿದು 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 03-05-2010 
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 
ದಿನಾಂಕ : 12-04-2010ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸನೀಇ 7 ಕೆಜಿದು 2010ರ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 9ರಲ್ಲಿನ “ಕಗ್ಗೋಡ” ಎಂಬುದರ ಬದಲು “ನಾಗವಾಡ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1155 ಸ 
ಕೆ.ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 


ENERGY SECRETARIAT 


Sub : Change of location from Gulbarga District to Belgaum District for 10.00 M.W. grid 
connected solar photovoltaic power plant in favour M/s Astonfield Solar (Karnataka) Pvt. 
Ltd.-reg. 

Read: 1. Government Order No: EN 243 NCE 2008, dated : 8-12-2008. 
2. Letter No. KRED/07/SPV GCOPP/2009/4164 dated : 17/18.12.2009 received from the 
Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited, Bangalore. 
3. Proceedings of the Allotment Committee meeting held on 6-02-2010. 
Preamble: 

In the Government Order read at (1) above, approval has been accorded to M/s Astonfield 
Renewable Resources Limited for implementation of 10.00 MW grid connected solar photovoltaic power 
plant at Gulbarga District. 

In the letter read at (2) above, the Managing Director, Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore has recommended for Change location from Gulbarga District to 
Belgaum District for 10.00 MW grid connected solar photovoltaic power plant in favour of M/s Astonfield 
Solar (Karnataka) Pvt Ltd. 

The proposal was placed before the allotment committee meeting held on 6-02-2010 and the 
Committee accorded approval for change of location from Gulbarga District to Belgaum District. Hence 
the Order :- 

GOVERNMENT ORDER NO. EN 243 NCE 2008, BANGALORE, DATED 28-04-2010 

Government accords approval for Change of location mentioned in the Government Order No. 
EN 243 NCE 2008 dated : 8-12-2008 from Gulbarga District to Belgaum District for 10.00 MW grid 
connected solar photovoltaic power plant in favour of M/s Astonfield Solar (Karnataka) Pvt. Ltd. 

The other terms and conditions specified in the Government Order No. EN 243 NCE 2008 dated 
8-12-2008 shall continue as it is. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka, 
(S.J. SAMPATH KUMAR) 
Under Secretary to Government, 
ತ Energy Department. 
ENERGY SECRETARIAT 
Sub : Change of company’s name from M/s Astonfield Renewable Resources Private Limited, 
Kolkata to M/s Astonfield Solar (Karnataka) Private Limited, Mumbai-reg. 
Read: 1. Government Order No: EN 243 NCE 2008, dated : 8-12-2008. 
2. Letter No. KRED/07/SPV GCPP/2009-10/949 dated : 08-04-2010 received from the 
Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited, Bangalore. 
Preamble: 
In the Government Order read at (1) above, approval has been accorded for implementation of 
10.00 MW grid connected solar photovoltaic power plant at Gulbarga District to M/s Astonfield Renewable 
Resources Limited, Kolkata. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೯೩ 





The Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai has issued a certificate of incorporation for 
M/s Astonfield Solar (Karnataka) Private Limited the vide CIN No. U40108MH2009 PTC 190750 dated : 
5-03-2009. 

In the letter read at (2) above, the Managing Director, Karnataka Renewable Energy 
Development Limited, Bangalore has sent a proposal to Government for transfer of 10.00 MW capacity of 
grid connected solar photovoltaic power plant from M/s Astonfield Renewable Resources Limited, Kolkata 
to M/s Astonfield Solar (Karnataka) Private Limited, Mumbai. 

The proposal has been examined in detail and issued the following Order :- 

GOVERNMENT ORDER NO. EN70 NCE 2010, BANGALORE, DATED 28-04-2010 

Government accords approval for Change of company’s name from M/s Astonfield Renewable 
Resources Private Limited, Kolkata to M/s Astonfield Solar (Karnataka) Private Limited, Mumbai. 

The Government has reserved the power to Cancel/modify this Order. 

The other terms and conditions of the Government Order No : EN 243 NCE 2008 dated : 08-12- 
2008 shall IPSO FACTO applicable. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka, 


(S.J. SAMPATH KUMAR) 
P.R.No. 1157 Under Secretary to Government, 
Energy Department. 


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್‌. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌. (ಸೂಪರ್‌ ಟೈಂ ಸ್ಕೇಲ್‌) ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿ) ಹಿ೦ದಿನ 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌, ತುಮಕೂರು ರವರ ವಿರುದ್ದ 

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ - ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಆಸುಇ 138 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 2007, ದಿ: 29-08-2007. 

2) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಆಸುಇ 291 ಕೆಇವಿ 2007, ದಿ : 18-12-2007. 

3) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಆಸುಇ 291 ಕೆಇವಿ 2007, ದಿ : 02-01-2009. 

4) ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಅ.ಟಿ. ಸಂ : ಗ್ರಾಅಪ 45 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 09, ದಿ: 

30.11.09. 
ಸ್ತಾವನೆ : 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್‌. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌. (ಸೂಪರ್‌ ಟೈಂ ಸ್ಕೇಲ್‌) ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿ) ರವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ 

ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 2006-07 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಬಾಜ್ವಿನಲ್ಲಿ 
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ಯಾದಿ 05 ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ (1) 
ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಎಸ್‌ಇಪಿ) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 
ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಶಿರೋಳ್‌, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುವರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರನ್ನು 
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಶಿರೋಳ್‌, ಭಾ.ಅಸೇ. ರವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ 
ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲು 
ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ (3) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರನ್ನು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ 
ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ರವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ (4) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ 
ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದು ಆರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು, ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ 


(೬. 


೧೮೯೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ/ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೂಸೌ) ರವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹಾಲಿ ಇರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೂಸೌ) ಇವರಿಂದ 
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಅಸುಇ 291 ಕೆಇವಿ 2007, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 12-04-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್‌. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌. (ಸೂಪರ್‌ ಟೈಂ ಸ್ಕೇಲ್‌) 
ಅಧಿಕಾರಿ (ನಿ) ಅಧಿಕಾರಿ ಎರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ದಿ: 12-06-07 ರ 
ನೋಟೀಸಿನೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
(ಗ್ರಾಮೂಸೌ) ರವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಹಾಲಿ ಇರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೂಸೌ) ರವರು 
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ತುಮಕೂರು ಇವರೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಎಚ್‌.ಆರ್‌. ನಾಗೇಂದ್ರ), 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1158 ಸಿ.ಆ.ಸು. ಇಲಾಖೆ. (ಸೇವೆಗಳು-2). 


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ಮುಧೋಳ್‌, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಚಾರಣೆ - ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 

1). ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 51 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 05, ದಿನಾಂಕ 08.06.2007. 
2) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 51 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 05, ದಿನಾಂಕ 22.09.2008. 
3) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 51 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 05, ದಿನಾಂಕ 27.02.2009. 
4) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 51 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 2005. ದಿನಾಂಕ 
06.07.2009. 

5) ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ರಂಗನಾಥ್‌, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಇವರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ : 
16.04.2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ಮುಧೋಳ್‌, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 300 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸದೇ ತಮಗೆ 
ಬೇಕಾದ ಕಂಟ್ಸಾಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಅರಿಯದೇ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಲಮ್‌ ಕೂರಿನ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ವಾಟರ್‌ ಮೀಟರ್‌ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಸಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು 
ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ಮುಧೋಳ್‌ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ 
(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1957ರ ನಿಯಮ 1. 11-ಎ ರನ್ವಯ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ 
ಜರುಗಿಸಲು ಮೇಲೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 08-06-2007ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಿವೃತ್ತ 
ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ್‌, ಉಡುಪಿ ಇವರನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೇಮಲತಾ ಇವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22-09-2008 ರಂದು ಶ್ರೀ ಪಾಲಯ್ಯ, ನಿಬಂಧಕರು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 
ಆನಂದರಾವ್‌ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೯೫ 





ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್‌. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗನ್‌, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಕೃಷ್ಣ-ಗೋದಾವರಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಜಲ, 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
(ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ). ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ರಂಗನ್‌, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಕಲಾಪಗಳು ತ್ವರಿತ 
ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಬದಲು ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ರಂಗನಾಥ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಕಾವೇರಿ ಜಲ 
ವಿವಾದ ಘಟಕ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು 
ಕೋರಿದ್ದರು. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (5)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ರಂಗನಾಥ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಇವರು, ತಾವು 
ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಪಿ. ರಾಮಕುಮಾರ್‌, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಅವರನ್ನು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಅಸುಇ 51 ಎಸ್‌ಎನ್‌ 2005, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 30-04-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 51 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 2005, 


ದಿನಾಂಕ 06-07-2009 ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ರಂಗನಾಥ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಪಿ. ರಾಮಕುಮಾರ್‌, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ಘಟಕ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮ 11(5)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ್‌), 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1159 (ಸೇವೆಗಳು-3). 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ವಿ. ಮಂಜುಳ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 
1) ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 124 ಸೇಲೋಯು 2004, ದಿನಾ೦ಕ 21.02.2005. 
2) ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ನಿಬಂಧಕರ ದಿನಾಂಕ 20.10.2009ರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಲೋಕ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1)/03/2009-10. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ದಿ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ವಿ. ಮಂಜುಳ, ಭಾಷಾ೦ತರಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಒಂದೇ 
ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 16-08-2009 ಕೈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಸೇವೆಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ) 
ನಿಯಮಗಳು 1991 ರನ್ವಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 12000-22650 ನ್ನು 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮೇಲೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ 20-10-2009ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ 
ನಿಬಂಧಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ವಿ. ಮ೦ಜುಳರವರಿಗೆ ಮೇಲೆ 
(1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಬದ್ಧ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಬಂಧಕರು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ 


ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಳಕ೦ಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


೧೮೯೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಅಸುಇ 200 ಸೇಲೋಯು 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 29-04-2010 


ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ವಿ. ಮಂಜುಳ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1991 ರನ್ವಯ 
ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 12,000-300-12,300- 
350-14,400-400-16,800-450-19,500-525-22650 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 17-08-2009 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿಶೇಷ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ವೇತನವನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಪಿ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1160 (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-2). 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ 
ನಿಗಮ ವಿಶೇಷ ಕೋಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 

1) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 14 ಸಸಿವಿ 1994, ದಿನಾಂಕ 07.07.1994. 
2) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 34 ಸಸಿವಿ 1999, ದಿನಾಂಕ 22.10.1999. 
3) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 09 ಸಸಿವಿ 2007, ದಿನಾಂಕ 02.03.2007. 
4) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 233 ಸ.ಅ.ಸೇ. 2009, ದಿನಾಂಕ 
15.05.2009. 
5) ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸ೦ಇ 50 ಕೆಬಿಎನ್‌ 10. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1) ಮತ್ತು (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ 
ನಿಗಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ 
ವಿಶೇಷ ಕೋಶವನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ 
(4)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-04-2009 ರಿಂದ 
31-03-2010 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಕೋಶ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೋಶ ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 
ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 





























. ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 | ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಹುದ್ದೆ 
2. | ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಡರ್‌) 1 ಹುದ್ದೆ 
3. | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 1 ಹುದ್ದೆ 
4. | ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 2 ಹುದ್ದೆ 
5. | ಸಹಾಯಕ 1 ಹುದ್ದೆ 
6. | ಶೀಘಲಿಪಿಗಾರರು 1 ಹುದ್ದೆ 
7. | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 1 ಹುದ್ದೆ 
8. | ದಲಾಯತ್‌ 1 ಹುದ್ದೆ 














ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೯೭ 








ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :- 

















3 ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಂ. Jor ದ 

1 | ಶೀಘರಪಿಗಾರರು 1 ಹುದ್ದೆ 

7 ಕರಯ ಸಹಾಹಾರು 1 ಹುದ್ದೆ 

3. ( ಗ್ರೂಪ್‌ -ಡಿ 1 ಹುದ್ದೆ 














ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಅಸುಇ 197 ಸಅಸೇ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 22-04-2010 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ವಿಶೇಷ 
ಕೋಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-04-2010 ರಿ೦ದ ದಿನಾ೦ಕ 31-03-2011 
ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 















































ಲ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 | ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಹುದ್ದೆ 
2. | ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಡರ್‌) 1 ಹುದ್ದೆ 
3. | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 1 ಹುದ್ದೆ 
4. | ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 2 ಹುದ್ದೆ 
5. | ಸಹಾಯಕ 1 ಹುದ್ದೆ 
6. | ಶೀಘಲಿಪಿಗಾರರು 1 ಹುದ್ದೆ 
7. | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 1 ಹುದ್ದೆ 
8. | ದಲಾಯತ್‌ 1 ಹುದ್ದೆ 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :- 
ಹ ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
1. | ಶೀಘಲಿಪಿಗಾರರು 1 ಹುದ್ದೆ 
2. | ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 1 ಹುದ್ದೆ 
3. | ಗ್ರೂಪ್‌ -ಡಿ 1 ಹುದ್ದೆ 











ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌.ಡಿ. 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 96, ದಿನಾಂಕ 10-07-1996 ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ್‌), 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1161 (ಸೇವೆಗಳು-3). 





೧೮೯೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತಿದ್ದೋಲೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 136 ಸಅಸೇ 2010, ಬೆಂಗಳುರು, ದಿನಾಂಕ 29-04-2010 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
(ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ 07-04-2010 ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಆಸುಇ 276 ಸಅಸೇ 2009 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಆಸುಇ 136 ಸಅಸೇ 2010 ಎಂದು 
ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ್‌), 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1162 “ಹೇವೆಗಳು೨ 3). 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
(ಎಫ್‌.ಆರ್‌. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 

1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 95 ಸಅಸೇ 2010 ದಿನಾಂಕ 24.02.2010. 
2) ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಡಿ 41 ಸಮಯ 2010, ದಿನಾಂಕ 9-4-2010 ಸರ್ಕಾರದ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಂದ. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಮೇಲೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 24ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2010 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಫ್‌.ಆರ್‌. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ) ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 
31.3.2010 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಫ್‌ .ಆರ್‌. ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿ)" ಹುದ್ದೆಗೆ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 9- 4-200 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1.4.2010 
ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಆಸುಇ 95 ಸಆಸೇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 24-04-2010 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಫ್‌.ಆರ್‌. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.) 
ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2010 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 96, ದಿನಾಂಕ 10-7-1996 ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ್‌), 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1163 (ಸೇವೆಗಳು-3). 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ-4 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌) 
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮರುಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 

1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 556 ಸಅಸೇ 2009, ದಿನಾಂಕ 
04.02.2010. 
2) ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸ೦ಇ 41 ವಿಬ್ಯಾಇ 2010, ದಿನಾಂಕ 09-04-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಶಾಖೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ-4 ಶಾಖೆ ಎಂದು ಮರುಪದನಾಮೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಅನಧಿಕೃತ 
ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌) ಹುದ್ದೆಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಶಾಖೆಯ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೮೯೯ 





ಹೆಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ-4 ಎಂದು ಮರುಪದನಾಮೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷಾ ಷಾಧಿಕಾರಿ (ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌) ಹುದ್ದೆಯಿದ್ದು ಸಹಾ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-4) ಎ೦ದು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಕೋರಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಆಸುಇ 190 ಸಅಸೇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 24-04-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾ ಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ “ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌)” 
ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿ೦ದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ “ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-4)” ಎಂದು ಮರುಪದನಾಮೀಕರಿಸಿ 
ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ್‌), 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1164 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. (ಸೇವೆಗಳು-3). 


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ 

(ಜನಸ್ಪಂದನ ಕೋಶ) ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 
1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 51 ಸಸಿವಿ 03, ದಿನಾಂಕ 17.06.2003. 
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 51 ಸಸಿವಿ 03, ದಿನಾಂಕ 23.12.2003. 
3) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 24 ಸಸಿವಿ 06, ದಿನಾಂಕ 20.03.2006. 
4) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 30 ಸಸಿವಿ 07, ದಿನಾಂಕ 21.05.2007. 
5) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 543 ಸಅಸೇ 2007, ದಿನಾಂಕ 11.06.2008. 
6) ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ (ಜನಸ್ಪಂದನ) ಇವರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್‌/ಪಿಎಸ್‌/ಜೆಎಸ್‌/69/2010 ದಿನಾ೦ಕ 29-03-2010. 
ಪ್ರಸ ವನೆ : 


ಕಾವಿ 


ಮೇಲೆ (1) ಮತ್ತು (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ದೂರುಗಳು) ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ 
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ (5) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ : 26-05-2008 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮೇಲೆ (6) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜನಸ್ಪಂದನ) ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದು 'ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಆಸುಇ 212 ಸಅಸೇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 26-04-2010 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
(ಜನಸ್ಪಂದನ ಕೋಶ) ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ. ಪೂರಕ "ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 26-05-2010 ರಿಂದ 
ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 





ಕ್ರ ಸಂ. ಹುದ್ದೆಯ ಪದನಾಮ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 





ಕ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್‌-2/ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 1 ಹುದ್ದೆ 








2. | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ] ಹುದ್ದೆ 


ದ 














೧೯೦೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 























3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 1 ಹುದ್ದೆ 
4. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 1 ಹುದ್ದೆ 
5 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 1 ಹುದ್ದೆ 
6. ದಲಾಯತ್‌ 2 ಹುದ್ದೆಗಳು 
7; ವಾಹನ ಚಾಲಕ 1 ಹುದ್ದೆ 











ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌.ಡಿ. 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 96, ದಿನಾಂಕ 10-07-1996 ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ್‌), 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1165 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. (ಸೇವೆಗಳು-3). 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಗಾನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 


ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ, ಇವರ ದಿನಾಂಕ : 
15/12/2009ರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮುಇಂ/ಸನೀ(ಉ)ವ/ಬಿಜಾ/ಭೂಸ್ವಾಪ್ರ/2009-10/7454. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ, ಇವರು 
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಗಾನೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 
ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವತಿಸಲು 
ರೂ.74,03,091-00 ಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ 
ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ : 


- ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 4(1) ರಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 30-01-1997 
- ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಧನದ ಐತೀರ್ಪು 
ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 04-12-1991 


ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನದ ಐತೀರ್ಪಿನಂತೆ 
ಹಣ ಪಡೆದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಧನಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 1801) ರಡಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸಿವಿಲ್‌ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 


ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಆರ್‌ಡಿ : 980 ಎಲ್‌ಸಿಬಿ 2009 ದಿನಾ೦ಕ 07-05-2009 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದೆ. 


ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ : 

















ಕ್ರ. ಎಲ್‌ಎಸಿ ಖಳಗಾನೂರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂ. ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. ಎ-ಗುಂ. ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
1 91/01 279/2ಅ 0-22 346904 
2 92/01 279/2ಬ 0-30 472934 




















ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೦೧ 
































3 93/01 278/2 5-09 2287853 
4 95/01 282/lw/2 4-00 1751539 
5 96/01 282//ಬ/ಎ 3-26 1598310 
6 105/01 279/28 1-20 945551 

ಒಟ್ಟು 7403091 





* ಪರಿಹಾರ ಧನದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವೆಚ್ಚ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸನೀಇ 10 ಭೂಸ್ವಾಪ್ರ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 29-04-2010 

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಗಾನೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 
ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮೊತ್ತ 
ರೂ.74,03,091-00 ಗಳನ್ನು (ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 
ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು 
ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪಾವತಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4702-00-800-1-00-ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಂಗಳು-ಇತೃರ್ಥ 132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ 
ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌.ಡಿ. 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2008, ದಿನಾಂಕ 16-05-2008 
ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕಾಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ), 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1166 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ). 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತಿದುಪಡಿ 
೧ಎ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸನೀಇ 10 ಅಪಿಬಂ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 30-04-2010. 
ದಿನಾಂಕ 13-04-09 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸನೀಇ 10 ಅಪಿಬ೦ 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು” ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ “ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು” ಎಂದು ತಿದ್ದಿ 
ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
(ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ), 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1167 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ). 
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FOREST, ECOLOGY AND ENVIRONMENT SECRETARIAT 
Sub : Implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act 2006 & Rules 2008 - - Process of verifying the claims 
by Forest Rights Committee. 

Read: 1. Proceedings of the meeting held on 28-02-2010 in the chamber of the Chief Secretary 
to Government of Karnataka with regard to the implementation of the Scheduled Tribes 
and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 & Rules 
2008. 

2. Proceedings of the meeting held on 13-01-2010 and 30-03-2010 under the 
chairpersonship of Principal Secretary to Government, Forest, Ecology and Environment 
with regard to the implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 & Rules 2008. 
3. Government Order No. SWD 19 PAVAYO 2008 (P), dated : 02-04-2008. 

Preamble: 

Government of India had notified the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 along with the Rules, 2008 so as to recognize the rights 
traditionally enjoyed by the forest dwelling Scheduled Tribes, who are occupying the forest lands before 
13” day of December, 2005 and Other Traditional Forest dwellers who are occumnpying the forest land 
for three generations (One generation is equal to 25 years) before the 13" day of December, 2005. 

2. As provided under Rule 12 “Process of verifying claims by Forest Rights Committee and sub- 
rule (1) of the said rules the Forest Rights Committee shall, after due intimation to the concerned claimant 
and the Karnataka Forest Department, visit the site and Physically verify the nature and extent of the 
claim and evidences on the site, receive any further evidences etc., In this context, it is appropriate and 
essential to notify the official to represent the Karnataka Forest Department for the purpose of this Rule. 

3. Hence the following Order : 

GOVERNMENT ORDER NO. FEE 149 FWL 2008, BANGALORE, DATED 29-04-2010 

In the circumstances explained in the preamble, the Government is hereby appoints the 
jurisdictional Range Forest Officers to represent Karnataka Forest Department for the purpose of Rule 
12(1) of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 
2008. 

By Order and in the name of the Governor of Karnataka, 
(P.R. KALAVATHI), 
Under Secretary to Government, 
P.R.No. 1168 Forest, Ecology & Environment Department. 


FOREST, ECOLOGY AND ENVIRONMENT SECRETARIAT 
Sub : Implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act 2006 & Rules 2008 - - Process of verifying the claims 
by Forest Rights Committee. 

Read: 1. Proceedings of the meeting held on 28-02-2010 in the chamber of the Chief Secretary 
to Government of Karnataka with regard to the implementation of the Scheduled Tribes 
and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 & Rules 
2008. 

2. Proceedings of the meetings held on 13-01-2010 and 30-03-2010 under the 
chairpersonship of Principal Secretary to Government, Forest, Ecology and Environment 
with regard to the implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 & Rules 2008. 

3. Direction from the Secretary to Government, Social Welfare Department to the Deputy 
Commissioners vide his 0.೦. letter No. SWD 20 PAVAYO 2009, dated : 18-01-2010. 
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4. Government Order No. FEE 149 FWL 2008, Dt : 29-04-2010. 
5. Orders No. SWD 19 PAVAYO 2008 (P), Bangalore, dated : 02-04-2008. 
Preamble: 

Government of India had notified the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 along with the Rules, 2008 so as to recognize the rights over the 
land to the forest dwelling scheduled tribes, who are occupying the forest land before 13" day of 
December, 2005 and Other Traditional Forest dwellers who are occupying the forest land for three 
generations (One generation is equal to 25 years) before the 13" day of December, 2005. 

2. As provided under Rule 12 “Process of verifying claims by Forest Rights Committee and sub- 
rule (1)(e), the Forest Rights Committee shall, after due intimation to the concerned claimant and the 
Forest Department, prepare a map delineating the area of each claim indicating recognizable landmarks. 
In the light of the proceedings of the meeting chaired by Chief Secretary to Government read at (1) above 
and the directions issued by the Secretary to Government, Social Welfare Department to the Deputy 
Commissioners read at (3) above, the process of preparing a map delineating the area of each claim 
indicating recognizable landmarks needs to be defined. 

3. It is essential to notify the process of preparation of the map of each claim in order to ensure 
uniformity in preparation of map ascertain the correctness of claim and help the Gram Sabha, Sub 
Divisional and District Level Committee to arrive at a correct decision with regard to the said claim. 

4. Hence the following Order : 

GOVERNMENT ORDER NO. FEE 149 FWL 2008, BANGALORE, DATED 29-04-2010 

In the circumstances explained in the preamble and as provided under Sub-Rule (1)(e) of Rule 
12 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 
& Rules, 2008, the Government is here by ordered to follow the following instructions/directions while 
processing to verify the claims by Forest Rights Committees ; 

1. The survey in order to prepare map delineating the area of each claim, as per the directions 

of the Deputy Commissioner, shall be carried out in the presence of the jurisdictional Range 
Forest Officer / Forester. 

2. The jurisdictional Range Forest Officer/Forester shall record on the map of each claim and 
coordinates (Latitude and Longitude in Indo Bangladesh datum) using a GPS, of each of the 
corner points of the surveyed area. 

3. The map of each claim shall be attested among others, by the jurisdictional Range Forest 
Officer and the Jurisdictional Forester. 

4. In order to ascertain the correctness of the claim and the map so generated, the Sub 
Divisional Committee may use the tools of geo informatics. 

By Order and in the name of the Governor of Karnataka, 
(P.R. KALAVATHI), 
Under Secretary to Government, 
P.R.No. 1169 Forest, Ecology & Environment Department. 


FOREST, ECOLOGY & ENVIRONMENT SECRETARIAT 
Sub : Diversion of 74.86 ha. of forest land for the purpose of mining at Sy.No.1 of Kudrekanive 

Kaval Village of Kudrekanive Reserve Forest of Hosadurga Range, Chitradurga District in 
favour of Sri. M.Srinivasalu, Bellary, Karnataka. 

Read: 1) Letter No. A5 (1) MNG.CR.9/07-08, dated : 06-02-2008 of the Principal Chief 
Conservator of Forests, Bangalore. 
2) State Government letter No. FEE 18 FFM 2008, dated : 03-04-2008. 
3) Government of India Ministry of Environment and Forests, New Delhi letter No. F.No. 
8-27/12008-FC, dated 22-10-2008. 
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4) Letter No. A5 (1) MNG.CR.9/07-08, dated 13-03-2009 of the Principal Chief 
Conservator of Forests, Bangalore. 
5) State Government letter No. FEE 18 FFM 2008, dated 15-12-2009. 
6) Government of India Ministry of Environment and Forests, New Delhi letter No. F.No. 
8-27/12008-FC, dated 31-03-2010. 

Preamble: 

The Principal Chief Conservator of Forests had sent proposal vide in his letter dated : 06-02- 
2008 read at (1) above for diversion of 74.86 ha. of forest land for the purpose of mining at Sy.No.1 of 
Kudrekanive Kaval Village of Kudrekanive Reserve Forest of Hosadurga Range, Chitradurga District in 
favour of Sri. M.Srinivasalu, Bellary subject to certain conditions. 

The proposal of the Principal Chief Conservator of Forests was recommended to Government of 
India, Ministry of Environment and Forests, New Delhi vide State Government letter dated : 03-04-2008 
read at (2) above seeking prior approval of Government of India under Section 2 of The Forest 
(Conservation) Act, 1980. 

After careful consideration of the proposal of the State Government, Government of India vide its 
letter dated : 22-10-2008 read at (3) above has agreed in-principle (Stage-l) subject to the fulfillment of 
certain conditions. 

In compliance of the conditions stipulated by Government of India vide its letter dated : 
22-10-2008 the Principal Chief Conservator of Forests vide in his letter dated : 13-03-2009 read at (4) 
above has sent his compliance report. This compliance report was forwarded to Government of India vide 
State Government letter dated : 15-12-2009 read at (5) above. 

Government of India vide its letter dated 31-03-2010 read at (6) above has conveyed its final 
approval (Stage-ll) under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion 74.86 ha. of 
forest land for the purpose of mining at Sy.No. 1 of Kudrekanive Kaval Village of Kudrekanive Reserve 
Forest of Hosadurga Range, Chitradurga District in favour of Sri. M.Srinivasalu, Bellary subject to certain 
conditions. 

Hence the Order. 

GOVERNMENT ORDER NO. FEE 18 FFM 2008, BANGALORE, DATED 24-04-2010 

In the circumstances explained above, Government is pleased to accord sanction under Section 
2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 74.86 ha. of forest land for the purpose of mining 
at Sy.No. 1 of Kudrekanive Kaval Village of Kudrekanive Reserve Forest of Hosadurga Range, 
Chitradurga District in favour of Sri. M.Srinivasalu, Bellary subject to the following conditions. 

1. Legal status of forest land shall remain unchanged. 

2. Compensatory afforestation shall be raised and maintained by the State Forest Department at 

the project cost on equivalent non-forest land as envisaged. 

3. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation 
measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease 
area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the 
project cost. 

4. De-silting of the village tanks falling within 5 Kms radius from the lease boundary shall be 
taken up by the user agency at regular intervals. 

5. Following activities shall be undertaken by the User Agency at the project cost : 


(1) Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall 
be prepared and implemented. 

(ii) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest 
soil erosion. 

(iii) Construction of check dams, retention/toe walls to arrest sliding down of the 


excavated material along the contour along all the decks of the overburdens. 


ಭಾಗ-೧ 
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10. 
11. 
12. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


(iv) The areas shall be reclaimed keeping in view the international practice of 
stabilizing the dumps by grading/benching so that angles of repose (normally less 
than 28° at given place) are maintained. 

(v) The top soil management plan should be strictly adhered to. 

Any tree felling shall be done only when it is absolutely necessary and unavoidable, and that 
too under strict supervision of the State Forest Department. The non-forest land proposed for 
Compensatory Afforestation should be transferred and mutated in the name of Forest 
Department and should be declared as Reserved Forests/Protected forests within six months. 
The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 20 
years subject to and co-terminus with possession of valid lease by User Agency under the 
MMDR Act, 1957. 

No damage to the flora and fauna of the area shall be caused. 

It shall be ensured that no labour-camps are set up inside the forest area. 

The lease area shall be demarcated on ground at the project cost. 

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal. 
The mitigative measures suggested by the State Wildlife Department and Forest Department 
shall be implemented at user agency’s cost. 


. The User Agency shall implement the approved plan for Resettlement and Rehabilitation of 


the project affected families at the Project Cost. The implementation of the R & R plan shall 
be periodically monitored by the Regional Office, Ministry of Environment and Forests, 
Bangalore and a report thereon shall be submitted periodically. 


. All other conditions stipulated by the State Government of Karnataka at the time of 


submission of the project proposal to the Central Government, shall be complied with by the 
User Agency. 


. Any other condition that the CCF (Central) ; Regional Office, Bangalore ; may impose from 


time to time for the protection and improvement of flora and fauna in the forest area. 


. All other conditions under different rules, regulations and guidelines including environmental 


clearance and the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of 
Forest Rights) Act, 2006 shall be complied with before transfer of forest land. 


. The lessee shall pay usual lease rent and other charges as prescribed by the Govt. from time 


to time. 


. The lessee shall open a firewood depot to supply firewood to the employees and labourers at 


the subsidized rates and the quantity to be prescribed by the Deputy Conservator of Forests 
concerned. 


. The lessee shall carryout soil and water conservation measures and other necessary 


measures as advised by the Forest Department from time to time. 

The lessee shall undertake to protect rigidly the leased area and forest area surrounding the 
area up to one Km. from the leased area. 

The lessee shall not cut any trees without prior permission of the Forest Department and all 
produce of permitted felling shall be handed over to Forest Department under cover of 
receipt. 

The lessee shall abide by all the conditions prescribed by Govt. of India and Gout. of 
Karnataka. 

The lessee shall execute an agreement with the Forest Dept. binding himself to abide by all 
usual conditions and terms as per orders of the Govt. as well as Principal Chief Conservator 
of Forests. 

The lessee shall take-up the planting work on the static dumps during the advance mining 
operations. 
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25. In case of violation of agreement conditions, the State Government (Department of Forests, 
Ecology and Environment) shall have right to suspend the mining activities. 

26. The lessee shall reclaim the area 74.86 ha before handing over to Forest Department. 

27. Lessee has to pay extraction cost to Forest Department for felling of trees in the mining 
leased area. 

28. The lessee has to pay all the dues against him before the end of lease period including 
reclamation and rehabilitation charges. 

29. The user agency shall submit the reclamation and rehabilitation plan after in principal 
approval, if not submitted so with a undertaking that amount fixed by Forest 
Department/Director, Dept. of Mines and Geology/IBM shall be deposited to Forest 
Department on demand Review for rehabilitation and reclamation will be carried out on 5th 
10”, 15", and 197 year and if found unsatisfactory then the permission granted under Forest 
(Conservation) Act 1980 will be revoked by the Government of Karnataka. 

30. The lessee has to pay the cost of compensatory afforestation charges, Net Present Value, 
cost of safety Zone, reclamation and land lease rent as per rules in force and Compensatory 
Afforestation Charges as per revised Government Order vide No.FEE 242 FAP 09, dated: 
08-01-2010. 

-Any other condition that the State Government or the Chief Conservator of Forests (Central), 
Regional Office, Bangalore may impose from time to time in the interest of conservation, 
protection and development of forests. 
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By Order and in the name of the Governor of Karnataka, 
(H.M. MALLIKARJUNA SWAMY) 
Under Secretary to Government, 
P.R.No. 1170 Forest, Ecology & Environment Department. 


ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ : 1) ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಖ್ಯೆ 423/2009, ದಿನಾಂಕ 26-08-2009 


2) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಸನಿ 11 ಸಭ. 
2009-10, ದಿನಾಂಕ 8-10-2009. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 

ಮೇಲೆ (1ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 26-08-2009ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 1.00 ಕೋಟ 
ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

ಮೇಲೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 08-10-2009ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಇವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ರೂ. 100.00 
ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-102-4-31-059 (ಯೋಜನೆ) ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೦೭ 





ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾಪ್ರ 69 ಸ್ಮಾಪ್ರನಿ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 3ನೇ ಮೇ 2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ 
ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ. 100.00 (ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ಲಕ್ಷಗಳು 
ಮಾತ್ರ) ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 
ಷರತುಗಳು : 
1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1999 
ಹಾಗೂ ಅದರ ನಿಯಮಗಳು 2000ನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. 
3) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-102-4-31-059 (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 
ಉತ್ಸಾಹ) ಇದರಡಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08-04-2010ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 212 ವೆಚ್ಚ-7/2010 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಂ. ಕೆ. ಭರ್ಕರಾಜಪ್ಪ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1202 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, 
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ) 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ। ಕಪಿಲ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ 4.00 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ು:. ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಕೋಟೆ ಮಲೆ ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌/ 
09/2396 ದಿನಾಂಕ 3/4-8-2009 ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಕೋಟೆಮಲೆ 

ಕಿ.ಜ.ವಿ/2010/822 ದಿನಾಂಕ : 22/24-03-2010. 
2) ದಿನಾಂಕ 26-03-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು 


Director, M/s Yeses Retail Ventures Private Limited ಇವರ ಪತ್ರ 
ದಿನಾಂಕ 26-04-2010. 


ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1)ರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು M/s Yeses Retail Ventures Private Limited ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಣ್ಣಿಮನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಮಲೆ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಮುಖಾಂತರ 
ಹರಿಯುವ 3 ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4.00 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ನಡವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾ೦ಕ 26-03-2010 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಹಂಚಿಕೆ 
ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. M/s Yeses Retail Ventures Private 


Limited ಇವರಿಗೆ 4.00 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಂಚಿಕೆ 
ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


(೬. 


೧೯೦೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು M/s Yeses Retail Ventures Private 


Limited ಇವರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯ ಜಮೀನು ಕಪಿಲ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಮೆ। ಕಪಿಲ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 
ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 453 ಎನ್‌ಸಿಇ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 30-04-2010 
ಮೆ॥ ಕಪಿಲ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಣ್ಣಿಮನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 
ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಮಲೆ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಯುವ 3 ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4.00 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು 
ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Weir-1 Latitude : 12524158” Longitude : 75929124” Weir-2 
Latitude : 12524158” Longitude : 75528147” Weir-3 Latitude : 1252452” Longitude : 
75°28’28” Power House Latitude 12525147” Longitude : 75527097) ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :- 


(ಅ) ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೆಳತೊರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ತೊರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು. 


(ಆ) ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಂಚಿಕೆ ತಂತಾನೇ ರದ್ದಾಗುವುದು. ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಹಂಚಿಕೆಗೋಸ್ಕರ 
ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಷ್ಠರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


(ಇ) ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ರೂ. 400.00ರ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ 
ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. 


(ಈ) ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ 
ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌.) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ 
ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತುಂಬುವುದು. 


2(ಅ) ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, 
ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ಜಿಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 
ಕಿಯರೆನ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವಷ ೯ದೊಳೆಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಯನ್ನು ಸ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


(ಆ) ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಹಣವನ್ನು 
ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿಪಿಆರ್‌) ಆವಿಷ್ಠರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


3. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತವು ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ತಾಂತಿಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ಕೊಟ್ಟ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್‌ ಕ್ಲೋಷರನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


4. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್‌ ಕ್ಷೋಷರನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ 24 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. 


5. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 2,3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸಫಲವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಚಿಕೆಯು 
ತಂತಾನೇ ಯಾವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ರದ್ದಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. 


6. ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದೊಂದಿಗೆ ವೀಲಿಂಗ್‌ ಅಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಖರೀದಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (ಪಿಪಿಎ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


7. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಸಹಾಯ /ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೦೯ 





8. ಈ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌/ನೀರಾವರಿ/ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ದೊರಕುವುದು ಹಾಗೂ ಈ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಧಕ್ಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 

9. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 
ಮುಳುಗಡೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಒದಗಬಹುದಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರೇ ಪೂರ್ಣ 
ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

11. ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವುದು/ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


12. ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌. ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌. ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತದನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ 


ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌. ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1203 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ENERGY SECRETARIAT 
CORRIGENDUM 
No. EN 29 PPC 2010, Bangalore, Dated 03-05-2010 


The words “April & May 2010” appearing in the second line of para 4 of the preamble portion 
and in the third line of para 1 of the order portion of the Government Order No. EN 29 EEB 2010 dated 6" 
April 2010 shall be substituted by the following “April, May and June 2010” 
The date and month mentioned in the second line of para 5 of the Order portion of the above said 
Government Order as “31° May 2010” shall be substituted by the following “30" June 2010”. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


S. J. SAMPATH KUMAR 
P.R. 1204 Under Secretary to Govt. 
Energy Department 


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಈ ಇ ಇ 4 ಇ 


ವಿಷಯ : ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌. ಇಂದುಮತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಇವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 


ನಡೆಯಲಿರುವ “National Project Committee on the Enforcement of 


Cyber Law” ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಚೇರ್‌ಪರ್ಸನ್‌, ಸೈಬರ್‌ ಅಫ್ಲೈಟ್‌ ಟ್ರಿಬುನಲ್‌, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, 
ನವದೆಹಲಿ, ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 01-04-2010 ಮತ್ತು 23-04-2010. 
2) ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಐಟಿಡಿ/09/ಪಿಆರ್‌ಎಂ/2010 ದಿನಾಂಕ 21-04-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ದಿನಾ೦ಕ 01-04-2010ರ ಚೇರ್‌ ಪರ್ಸನ್‌, ಸೈಬರ್‌ ಅಫ್ಲೈಟ್‌ ಟ್ರಬುನಲ್‌, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿ. ಇವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 08-05-2010 ರಂದು ಸಿ೦ಂಘೋಸಿಯಮ್‌ ಹಾಲ್‌, ಎನ್‌.ಎ.ಎಸ್‌.ಸಿ. 


(೬. 


೧೯೧೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಪೂಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ National Project Committee on Enforcement of Cyber Law ಗೆ 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 11800೧8! Seminar ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 21-04-2010ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಐಟಿಡಿ 09 ಪಿಆರ್‌ಎಂ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04-05-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌. ಇಂದುಮತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08-05-2010 
ರಂದು ಸಿಂಘೋಸಿಯಮ್‌ ಹಾಲ್‌, ಎನ್‌.ಎ.ಎಸ್‌.ಸಿ. ಪೂಸ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ tional Seminar ೦೧ 
Enforcement of Cyber Law ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ 07-05-2010 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 09-05-2010 ರಂದು 
ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಯ ಗೈರುಹಾಜರಿಯನ್ನು 
ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದಿನ ಭತ್ಯೆ 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 96, ದಿನಾಂಕ 10-7-1996 ರಲ್ಲಿ 
ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 


ಎಮ್‌. ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1205 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಇ ಇ ಇ ಹ್‌ ಇ 


ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕರಾದೂಸ೦ಆಕೇ೦/63 ಜಿಇಎನ್‌ 2010, ದಿನಾಂಕ 17-4-2010. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ದಿನಾಂಕ 17-4-2010ರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ 
ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು 
ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಸೇವಾ 
ನಿಯಮಗಳು) ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಹುದ್ದೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು 
ದಿನಾಂಕ 23-3-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಆದೇಶ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಐಟಿಡಿ 20 ಡಿಐಎಸ್‌ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04-05-2010 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ 
ದಿನಾಂಕ 23-3-2010ರಂದು ನಡೆದ ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ 
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 





ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೧೧ 





ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌. ಇಂದುಮತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


1. ಅಧ್ದಕರು 
ಮಾತಂ ಜೈತಂ ಹಾಗೂ ವಿತಂ ಇಲಾಖೆ (ಮಾತಂ ಜೈತಂ ವಿಭಾಗ) ಈ 





2. |ಡಾ| ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್‌, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಎಸ್‌.ಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ 





3. | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ 





ಸ 
4. | ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್‌, ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ, (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1) ಸದಸ್ನರು 





ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-4), 
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇಲಾಖೆ 














ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಶ್ರ 
ಶ್ರೀ ಎಂ. ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ 
ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಮ್‌. ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1206 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 


ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ: 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 810೧೨೧/. ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: FD/23/CIF/ 2009 ದಿನಾ೦ಕ: 15.01.2010. 
2) ದಿನಾಂಕ 05.02.2010ರ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 


NB/SPd/2206/RIDF- XV (Karnataka RO) 
108 ೧50/2009-10 
ಸಾವನೆ: 


ಕಾವಿ 


(೬. 


2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ. 20.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- ಫಿಗಿ ರಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು, ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌. 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (1 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- ಫಿಗಿರಡಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು 
ಮೇಲೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌-15ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2000.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 31 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1900.00 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ 31 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 
29 ರಲ್ಲಿನ ರೂ. 1048.00 ಲಕ್ಷ ಅ೦ದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾತರಕಿ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ 


೧೯೧೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ರೂ.952.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 06 ನಯೋಕಾ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 12ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2009-10 ಸಾಲಿಗೆ ನಬಾರ್ಡ್‌ನ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.- 


ಫಿಗಿರಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿರುವ ರೂ.952.00 ಲಕ್ಷ (ರೂ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ) ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತವುಳ್ಳ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿನ 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 29 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ 
ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 
11) 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಉಪಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚವು 
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ 
ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು 
ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ತೀರುವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಪಡೆಯುವುದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999ರ ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಕ್ಷಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್‌ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ 
ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿ ಟಿ.ಎ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

ಇ.ಐ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌/ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ 
ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಬಾರದು. 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಂದಾಜನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು 


ನೇರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘವನ್ನು ಸೃಜಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 






























































ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೧೩ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 06 ನಯೋಕಾ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 12 2010 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
SCHEDULE 
Minor Irrigation Projects- RIDF XV- Financial Details & Phasing (Rs.lakh) 
State : Kamataka 
Updated | Ineligible | ಹಹ RIDF XVLoan * Fined 
5.೫೦] ೧೦೦೦೮೦ Name the Project District ವ: Project A ಡಾ ಅತೆ 
ಸುಜ (0 Cost 2010-11 | 2011-12 ತ 
31.03.09 Cost Total 
1 1150056 Improvement to hunsi Hadgil Tank in Gulbarga taluka Gulbarga 26.00 25.00 0.00 0.00 25.00 11.88 11.87 23.75 1.25 
2 1150065 Improvement to Yelawanti tank in Gulbarga taluka Gulbarga 57.90 38.50 0.00 0.00 38.50 18.29 18.29 36.58 1.92 
3 1150067 [Tank filling & Improvement to Percolation Tank at Bagalkot 180.00 205.00 0.00 0.00 205.00 97.38 97.37 194.75 10.25 
Bilagi town(Const of Ll Scheme at Bilagi town) 
4 1150084 Restoration of M Tank near Hosalli village Koppal 63.00 49.50 0.00 0.00 49.50 23.51 23.52 47.03 2.48 
5 1150090 Restoration of Pickup & Feeder Channel of Koppal 48.0 31.00 0.00 0.00 31.00 14.73 14.72 29.45 1.55 
Rayanakere near Tavaragera village 
6 1150200 Const of Percolation Tank tank near Chika Myageri Koppal 60.80 50.00 0.00 0.00 50.00 23.75 23.75 47.50 2.50 
village 
7 1150202 Improvement to Hulikere Ml Tank Dharwad 23.50 20.00 0.00 0.00 20.00 9.50 9.50 19.00 1.00 
8 1150244 Const of checkdam near Upparahalli Chikkaballapur 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 14.25 14.25 28.50 1.50 
9 1150253 Const of check dam near Kyathagondanahalli Chitraduga 38.00 50.00 0.00 0.00 50.00 23.75 23.75 47.50 2.50 
10 | 1150256 |Const of BCB across Yennegere nala near Kodihalli Chitradurga 44.50 45.00 0.00 0.00 45.00 21.38 21.37 42.75 2.25 
11 1150257 |Balance work of const of checkdam across nala near Chitradurga 34.39 36.50 0.00 0.00 36.50 17.34 17.34 34.68 1.83 
Kovirahatti 
12 | 1150306 Const of sluice and canals to Bhaktarahalli Arasi Tank | Chikkaballapura | 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 9.50 9.50 19.00 1.00 
13 | 1150307 |Const of check dam near Bodanamani village Chikkaballapur 20.00 25.00 0.00 0.00 25.00 11.88 11.87 23.75 1.25 
14 | 1150354 [Const of Pick up to Pothenahalli tank Chikkaballapur 30.00 42.00 0.00 0.00 42.00 19.95 19.95 39.90 2.10 
15 | 1150401 Const of checkdam at Kanchikere Davanagere 3.54 5.00 0.00 0.00 5.00 2.38 2.37 4.75 0.25 
16 | 1150402 Const of checkdam at Ragimasala wada Davanagere 7.72 8.00 0.00 0.00 8.00 3.80 3.80 7.60 0.40 









































































































































೧೯೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2010 ಭಾಗ-1 

17 | 150404 [Const of checkdam near Bevinahalli Davanagere 3.14 5.00 0.00 0.00 5.00 2.38 2.37 4.75 0.25 

18 | 1150405 [Const of checkdam at Nellada Basamrre Plot near Davanagere 3.93 5.00 0.00 0.00 5.00 238 2.37 4.75 0.25 
Bevinahalli 

19 | 1150406 [Const of checkdam at Siddappa Plot near Bevinahalli | Davanagere 3.00 4.00 0.00 0.00 4.00 1.90 1.90 3.80 0.20 

20 | 1150408 [Const of checkdam across nasna near Telagi Davanagere 16.00 19.40 0.00 0.00 19.40 9.22 9.21 18.43 0.97 

21 | 1150409 [Const of checkdam ಈ Veidur Davanagere 3.00 5.00 0.00 0.00 5.00 238 2.37 4.75 0.25 

22 |11150410 [Const of Checkdam near Arasinalu S.No. Davanagere 14.50 10.00 0.00 0.00 10.00 4.75 4.75 9.5 0.50 

23 | 1150411 [Const of checkdam near Arasinalu 239/A Davanagere 3.00 4.00 0.00 0.00 4.00 1.90 1.90 3.80 0.20 

24 | 1150412 [Const of checkdam near Chakragudda of Halavagalu | Davanagere 17.00 19.60 0.00 0.00 19.60 9.31 9.31 18.62 0.98 

25 | 1150413 [Const of checkdam near Hombalagatta Davanagere 3.00 5.00 0.00 0.00 5.00 2.38 2.37 4.75 0.25 

2 | 1150430 [Improvement to Sowanga Uramundinakere Davanagere 38.50 | 4000 0.00 0.00 40.00 19.00 19.00 38.00 2.00 

27 | 1150431 [Const of checkdam across Banavapura Halla near Davanagere 36.00 39.00 0.00 0.00 39.00 18.53 18.52 37.05 1.95 
Nyrmethi 

28 | 1150432 Improvement to tank bund of Kasambi tank in S.No. Haveri 15.00 14.50 0.00 0.00 14.50 6.89 6.89 13.78 0.73 
52 in Byadagi 

2 | 1150433 [Constof BCB near Katarki Bagalkot 865.00 | 1048.00 | 0.00 0.00 1048.00 | 49780 | 49780 | 99560 52.40 

30 | 1150434 [Percolation Tank Tank near Ittagal village Bijapur 89.00 61.00 0.00 0.00 61.00 28.98 28.97 57.95 3.05 

31 | 1150435 [Repairs to lood damage to Kadni barrage Bijapur 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 19.0 19.00 38.00 2.00 

Total 1837.42 | 2000.00 | 0.00 0.00 2000.00 | 950.07 949.93 |1900.00 | 100.00 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1018 ವದ್ಯ ಶೆಟ್ಟ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 





ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೧೫ 





ENERGY SECRETARIAT 
Sub : Udupi Thermal Power Project- Procurement of Coal under 
the existing coal supply agreement. 


Read: 1)Letter No. UPCL/BO1/2008/1153 dt. 29.07.2008 of M/s. UPCL 
2) Letter NO. EN 15 PPC 2005 dt. 03.02.2009. 
3)Letter NO. F No. J-13011/23/1996-lA.Il (T) dt. 09.09.2009 
of Ministry of Environment and Forest, Government of India. 
4) Udupi Power Corporation Limited letter No. UPCL/ 

Bo1/2010.1812 dated 03.04.2010. 
PREAMBLE: 
1. The Power Purchase Agreement (PPA) for the 1015 MW Coal Based Power Project of M/s. 
Udupi Power Corporation Limited (UPCL) was signed by the Electricity Supply Companies (ESCOMs) 
with M/s. UPCL on 26.12.2005. The Central Electricity Regulatory Comisssion (CERC) has agreed in 
principle for a Capital Cost of Rs. 4299 Crores for this Project. 
2. M/s. UPCL vide letter read at (1) above addressed to the Chief Secretary, Government of 
Karnataka have requested for enhancement of project capacity to 1500 MW. The State Government 
vide letter read at No. 2 above accorded “in principle no objection” to increase the capacity for M/s. 
UPCL from 1015 MW to 1500 MW. The Ministry of Environment and Forests vide letter read at (3) above 
has given approval for 1200 MW. 
3. M/s. UCPL have given a representation to the State Government for considering revision and 
enhancement of capital cost consequent to increase in capacity to 1200 MW. This has been considered 
by the State Cabinet. The plants are under construction and the first Unit of 600 MW is expected to be 
synchronized in April- May 2010. All efforts have been made to ensure increase in capacity and 
evacuation of the power. 
4. M/s. UPCL in the letter read at(4) above have requested to give clearance for the following. 
a. Nomination of officials from Electricity Supply Companies (ESCOMs) Power Company of 
karnataka Limited (PCKL) to participate in the re-negotiation of coal contract which are required in terms 
of the change in law provision of Indonesian Government Notification. 
b. Fuel being a pass through, authorization to M/s. UPCL to take up the re-negotiations at the earliest 
and ensure re-negotiations are completed within the revised cut-off date of 30.04.2010 indicated by 
Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal, Republic of Indonesia. 
5. The request of M/s. UPCL has been examined. The Hon'ble Chief Minister under reference No. 
3768/ Comp/2010 has ordered as follows : 


(ಅ) ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕ೦ಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಮರುಸ೦ದಾನ 116-ಗೀ9ಂtate} ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಏಕುಿಅಐ/ಕಾಏಐ/ಇಖುಔಒ ಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ 
ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದು; 

(ಆ) ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಗಡುವಿನ ದಿನಾಂಕ 30-4-2010ರೊಳಗೆ ಮರು 
ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು; 

(ಅ) ಉಡುಪಿ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಬೆಲೆ 
ಸೂಚ್ಯಾಂಕದನ್ವಯ [Internationally acceptable price-index] ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು 
ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಗೆಗಿನ ಉಡುಪಿ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯು 
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. 

6. In the light of the orders of the Hon'ble Chief Minister, it is considered necessary to nominate 
officials from KPTCL, PCKL, ESCOMs to participate in the re-negotiations of the coal contract in 
indonesian, required in terms of the change in law provisions of Indonesian Government Notification. 


Hence the following Government Order. 


೧೯೧೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





GOVERNMENT ORDER NO. EN 15 PPC 2005. BANGALORE, DATED: 9" APRIL 2010. 

1. The State Government is pleased to accord approval for the constitution of a 
Committee with the following officials to participate in the re-negotiations of the 
coal contracts, required in terms of the change in law provisions of Indonesian 
Government Notification. 









































Sl. NAME OF THE OFFICIALS AND 

No DESIGNATION DESIGNATED AS 
Sri/Smt. 

1. Latha Krishna Rao, MD, KPTCL. Chairman 

2. Tushar Girinath, MD, BESCOM Member 

3. M.Govindappa, MD, CESC Member 

4. Munish Moudgil, MD, GESCOM Member 

5. Dr. M.N. Ajay Nagabhushan, MD, HESCOM Member 

6. S. Sumanth, MD, MESCOM Member 

7. R. Nagaraj, GM(F&A), KPCL Member 

8. NV. Krishnan, Consultant, PCKL Member 

9. M. Naveen Kumar, MD, PCKL Member Secretary 








2.The re-negotiations shall be concluded before 30.04.2010 in 
view of para 5(b). 


By Order and in the name of Governor of Karnataka 


S.J. SAMPATHKUMAR 
Under Secretary to Government, 
Energy Department. 


PR.NO.1019 


COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub : Reg- Nomination of Additional/Joint Directors of DIC as 
Protocol Officers for the Global Investors Meet-2010. 
Read: Letter No. Kum/DD3/EM/3/2009-10, dated: 22.03.2010. 
PREAMBLE: 

In the Event Management task force meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Minister for 
Large and Medium Scale Industries, it was decided to assign the responsibilities of co-ordination and 
supervision of works related to the conduct of Global Investors Meet to the Additional / Joint Directors of 
the Department of Industries and Commerce. 

Their roles would include co-ordination between sectoral taskforce committees, Knowledge 
partner / media consultant / event management consultants and Government / Karnataka Udyog Mitra. 
They will have to supervise the execution of works and co-ordinate for timely completion as per the 
specifications approved. 

Hence the following Order. 

GOVERNMENT ORDER NO: C1192 SPI 2009, BANGALORE, DATED: 15" APRIL 2010. 

The works mentioned below have to be executed as per the schedule and as per the directions of 
Commissioner for Industrial Development and Director of Industries and Commerce Dept. on the advise 
of Event Management Consultant. The Officer mentioned against the task will have to ensure that the 
works are executed in a timely manner. 











sl Works Responsibility assigned to 
No. 
1. Exhibition- co- ordinating for mobilization of Mr. H.V. Raghuram, 
exhibitors, finalization of exhibitors, Complete Managing Director, VITC 
facilitation for selected exhibitors and over all Mr. Kiran Adavi, 1/0೮ Deputy Director, 
maintenance. DIC, Dharwad 
2. Hotel & Accommodation —co- ordinating for Mr. C.R. Chandrashekar, 
booking of hotels, allotment of roms, as per General Manager (Development), 
protocol etc. and over all supervision. KSHDC 
Mr. K. Ramanath 

















ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ 


೧೯೧೭ 








DD. (KVI) 7೧, Chikabalapur/ 
GM. GTTC, Bangalore. 
Mr.B. Ramesh, 

Special Oficer, 

KREDL 





Infrastructures for event, conferences and 
exhibition- stage, back drop, flower arrangements, 
chairs, sofas,display LCDs, fans, ACs, food cout, 
parking area, VIP lounge, rest rooms, etc. 


Mr.N.K.Ramachandra Rao. 
Joint Director,ID 

Mr.R. Girish, Joint Director, 
KUM 





Media and hoardings- co—ordinating entire media 
related activities 


Mr.V.Muniyappa, 
Managing Director, MC&A 





Approval of various department- co-ordinating 
approvals of BBMP, Police, Electrical inspectorate, 
fire services, BWSSB, etc. 


Mr. Sugnana Murthy, Joint Director, 
DIC, Mandya Dist. 

Mr.R.Ramesh 

JDVITC 





Transportation - coordinating for allotment of 
vehicles for VIPs / officers etc. 


Mr. G. Narayan Raju, 

Joint Director, Planning 

Mr.A. Anand, 

Joint Director (Textiles), Dept.of 
Handloom & Textiles 





Cultural Progrmmes - co-ordinating the scheduling 
of programs, receiving the troupes, facilitating the 
programs, etc. 


Mrs.Komala, 
Joint Director, AEP 





Light and sound - co-ordinating for complete 
arrangements of light and sound in all the halls, 
cultural program, video and photography. 


Mr. Ramkrishna Gowda 
Special Officer MSIL 





VIPs (MPs, MLAs, MLCs,ZP Presidents) protocol — 
co-ordination, pick up and drop to hotel, venue,etc. 


Mr. V. Ramanath- Team Head 
Additional Director (MSME) 
Mr. B.L.Balyanayak, 

Joint Director, Shimoga 

Mr. B.S. Sirsikar, 

Managing Director, 

KCTU 

Mr. Syed Isfaq Ahmed, 
Joint Director, Ramanagara 
Mr.S.T. Parameshwarappa, 
Joint Director, Bellary 





10 


Protocol for Chief Guests, Guest of honors, 
Industrialist Invitees - co-ordination, pick up and 
drop to hotel, venue, etc. 


Mr. C. Veerabhadraiah - 
Executive Director, KBCL, 
Mr. Anil A. Uppin, 

Joint Director, Koppal 

Mr. H.L. Shivanand, 

GM. MML, Bangalore 
Mr.B.N. Gadag 

Joint Director, DIC, Belgaum 
Mr. P. Prabhudev, 

Joint Director, Chitradurga 
Mr. A.B. Paraddi, 

Joint Director, DIC,Haveri. 





11 








Ministers escorts- co-ordinating for providing escort 
services, reception, send off and other necessary 
arrangements. 





Mr. G.C. Indraraja Urs- Team Head 
Additional Director(DIC), 

Mr. Chikkaiah, 

Managing Director, 

Karnataka Institute of Leather 
Technology 

Mr.M. Shivashankar, 

Joint Director, Mysore 

Mr.N.C. Nagaraj, 

Joint Director, 





೧೯೧೮ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ 


ಭಾಗ-೧ 








Chickaballapura 

Mr.Abdul Azeez, Joint 

Director, Dakshina Kannada 
Mr.M.A. Hussain, Deputy 
Secretary (Technical) 
Department of Public 
Entrepreneur 

Mr. P.K. Gopalkrishna Bekal,Joint 
Director, 

Uttara Kannada 

Mr. R.l. Kumbar, Joint Director, 
Gadag 

Mr.M.J. Jeevannavar, Joint Director, 
Dharwad 
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Protocol for Senior Beurocrats i.e Chief Secretary, 
Addl. Chief Secretary, Principal 
Secretaries, Secretaries, 


Mr.T. Halaswamy, 

Managing Director, 

Karnataka State Coir 
Development Corporation 

Mr. A. Venkatesh, Project 
Director, DRDA-RDPR 

(Deputy Director, KVI, 
Chamarajanagar) Mr. M.S Mudakavi, 
Joint Director, DIC, Raichur 

Mrs. G. Yamuna, Joint Director 
(Development), 

KSHDC (Deputy Director, Viswa) 
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Invitees and speakers Protocol - co-ordinating the 
reception of invitees, receipt of badges, seating in 
respective areas,etc. 





Main hall 


Mr.K.l. Gudagi, 

Joint Director, 

Bangalore Urban District 
Mr.V.T. Venkatesh, General 
Manager, Karnataka Soaps & 
Detergent Ltd., Bangalore 
(Deputy Director, DIC, 
Bangalore Urban) 





Hall 1 


Mr.N.S. Chandrashekar, 
Joint Director, 
Chamarajanagara 

Mr. B. Mahesh, 

Deputy Director(Admn), 
Head Office, Dept. of I&C, 
Bangalore. 





Hall 2 


Mr. N. Chandrashekar, 
Joint Director (Tech.cell), 
C&l Dept. 

Mr. H.R.Arunkumar, 
Deputy Director, Urban, 
Dept.of Handloom & 
Textiles, Bangalore. 





Hall 3 


Mr. K.P Parameshwarappa, Joint 
Director, Tumkur 

Mr. R.Raghu, Scientist Grade-l 
Environment & Ecology (Deputy 
Director, KVl, Dharwad) 











One to one meetings hall 





Mr.K.J. Suresh, 
Managing Director, 
Mysore Paints & Varnish 








ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ 


೧೯೧೯ 








Limited, Mysore 

Mr.V. Venkatesh 

D.D.DIC 

Chikaballapur/ Scientist Grade -1, 
Environment & Ecology Department 





. Singing of MOU'’s 


Mr.G.S.Kulkarni, 
Director, Technical Cell 
Mr. G.L.Jere, 
Executive Director, 
KSIIDC, Bangalore. 





. C.M. lounge, CM Reception & co- 
ordination 


Mr.G.S. Babu Sidda Kumar, 
Managing Director, 
Karnataka State Powerloom 
Development Corporation 





. VIP lounge 


Mr. V. Venugopal, 

Joint Director, Bangalore 
Rural District. 
Mr.Ramnarayan Gowda 
Deputy Director (KVI) 
Ramanagar 
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Stage management - co-ordinating the seating, 
bouquet, water, name plates, writing pad / pen 
and other collateral materials 


Mr. B.H. Siddappa, Joint Director, 
DIC, Bijapur 

Mr. Nagaraj C. Chowhan, 

Joint Director, DIC, 

Davanagere 
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Seating arrangements-co-ordinating the general 
seating arrangements in the halls with respect to 
VIPs, invitees, speakers, press, delegates,etc. 


Mr. H. Prakash, 

Joint Director (SEP), 

RDPR, Bangalore 

Mr.B.P. Srinivas, Executive Director, 
KAVIKA 

Mr. S.H. Veeranna, Director, 
CEDOK, Dharwad. 
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Catering- co-ordinating the rendering process, 
menu selection,display, proper supply of food and 
water, etc. 


Mr. H.R. Jayadevappa, 
Managing Director, 
GTTC, Bangalore. 
Mr.V.M. Suranagi, 
Joint Director, 
Chickmagalur 
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Press-co-ordinating the press kits, online filing of 
stories / news, seating arrangements for press 
and other media,facilitating pres requirements 


Mr.J. Rangaramu, General 
Manager,KTPO, Bangalore 
Mr.T. Honnurappa, 
Managing Director, 
LIDKAR, Bangalore. 
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Maintenance - backup support for stage 
management, seating arrangements, light and 
sound, cultural programs, superstructure, etc. 


Mr.H.S. Prakash, Joint Director, 
Kodagu 

Mr.T.K. Ranoji Rao, Joint Director, 
Bidar 
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Arranging of Site visits 


Mr. M.V. Hemanth Kumar, 

Joint Director, KIADB 

Officers from KIADB to be deputed 
by CEO & EM, 

KIADB 
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Invitation Card distribution 





Mr.V. Venugopal, 
Joint Director, DIC, 
Bangalore Rural Dist. 
Mr. K.l. Gudagi, 

Joint Director, DIC, 
Bangalore Urban Dist. 








೧೯೨೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 








Mr.Syed 15180 Ahmed, Joint Director, 
DIC, 
Ramanagar Dist. 





21 Security Arrangements Mr.M.Prabhu, 

Director, 

Karnataka Sugar Institute, 
Belgaum 

Mr. Mukunda, 
Krishnegowda, Joint 
Director, DIC, Hassan 

















The above designated officers will co-ordinate the assigned wok with the assistance of their 
staff in consultation with Commissoiner for Industrial Development and Director for Industries and 
Commerce and Managing Director, Karnataka Udyog Mitra. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
PR.NO.1020 Aparna Pavate 
Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department. 


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 4 ಬಿಪಿ 2010, 
ದಿನಾಂಕ: 31-03-2010 
2) ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 12/04/2010 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಯಇ 50 ವಿತ್ರಮ 2010, ದಿನಾಂಕ: 12/04/2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ(1) ರಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರಿದ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಂಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾ೦ಕ: 12/04/2010 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ 
ಒಳಪಡುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಯಇ 50 ವಿತ್ರಮ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 13-04-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2010-11 ನೇ 
ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು 
ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೨೧ 
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1 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ 
2 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ 
3 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
4 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ, 
5 ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ, 
6 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಮೂಹ 
7 ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, 
ಷರತುಗಳು 


ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಡಿ 4 ಬಿಪಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ: 31/03/2010, 
ಸೂಚನೆಗಳನ್ವಯ ದಿ:01-04-2010ರಿಂದ . 31-03-2011ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೃಜಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು 
ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು. 
2010-11ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು 4 ಸಮ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 
ಒಳಪಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು 
1999ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. 
ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದರನ್ವಯ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 
ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ 
ಅದರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನದ 
ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್‌ ಪಿ 2008, ದಿನಾ೦ಕ: 16-05-2008ರಲ್ಲಿ 


ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ 
ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 4 ಬಿಪಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ: 31-03-2010ರನ್ವಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ 
ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಕೆ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 




































































೧೯೨೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 
ಅನುಬಂಧ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಯಇ 50 ವಿತ್ರಮ 2010, ದಿನಾಂಕ: 06-04-2010 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ 2010-11ನೇ 
ಸಂ. ಯೋಜನೆ/ವೆಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ! ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿನ ಲಾಖೆಯ 
iy ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜಾನಿ ಸ 1 ಸ 
ಹ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ವಿವರ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ 
ಹಂಚಿಕೆ 
ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳು: 
1 3425/60/200/0/01/101) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 340.00 — 
(ಯೋಜನೆ) 
1) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ದ 50.00 
2) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು. — 54.00 
3) ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ — 60.00 
4) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ದ 56.00 
ಮಂಡಳಿ, 
5) ಇಆಉಇ- ಸಮ್ಮೇಳನ — 17.00 
6) ಇತರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / — 103.00 
ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
2 3425-60-200-0-16(101) ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳು:- 400.00 
(ಯೋಜನೆ) 1) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಧಾರವಾಡ ದ 50.00 
2) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು — 50.00 
3) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ದ 100.00 
4) ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು — 200.00 
3 3425-60-200-0-19(101) ನಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ 100.00 
(ಯೋಜನೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನೋ-2010-ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಕ್‌ 100.00 
4 3425-60-200-0-20(101) ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ 60.00 60.00 
5 3455-00-200-0-1(059) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ 300.00 
(ಯೋಜನೆ) ಕೇಂದ್ರ: — 100.00 
I) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ — 200.00 
2) ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪನ, ಮಳೆ ಮಾಪನಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ 
6 3425-60-600-0- ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಮೂಹ: 1000.00 1000.00 
02(059) (ಯೋಜನೆ) ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಮೂಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 
7 3425-60-200-0-01(104) ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು. (ಅಂಶದಾನ) 1.00 1.00 
(ಯೋಜನೇತರ) 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2201.00 2201.00 
ಶ್ರ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌.1021 


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 





ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೨೩ 





ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ರಮೇಶ್‌, ಪಿ.ಐ. ಕೆಂಗೇರಿ ಪೋಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ 
ಆದೇಶ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ಡಿ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿ.ಬಿ(8) 102/2007-08 ದಿ: 15-08-09 
2) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ದಿ: 20-10-09 
3) ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಬಿ(8) 102/2007-08 ದಿನಾಂಕ: 04-01-2010 
ಸಾವನೆ: 


ದಿ 


(೬. 


ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ರಮೇಶ್‌, ಪಿ.ಐ. ಕೆ೦ಗೇರಿ ಪೋಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು ಹಿ೦ದೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೋಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ 
ಹಾಗೂ ಅಶಿಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲೀಸ್‌ (ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿಗಳು) ನಿಯಮಾವಳಿ 1965ರ 
ನಿಯಮ 7ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


ದೋಷಾರೋಪಣೆ: 


“ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ ಪೋಲೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌, ಸಿಸಿಬಿ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ ಆದ ನೀವು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ 
ಪೋಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್‌-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌, ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದಾಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಿಯಮ್ಮ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ 
ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬರಳು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ 
ಸ್ಟಾಂಪ್‌ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದಿನಾ೦ಕ: 12-06-2005 ಮತ್ತು 16-06-2005 ಗಳಂದು ದೂರನ್ನು 
ನೀಡಿದಾಗ ಸದರಿ ದೂರಿನನ್ವಯ ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ರಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಅರ್ಜಿದಾರರು 
ಅಕ್ರಮ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡದೆ ಇದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಘೋರ/ಸಂಜ್ಞೇಯ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ದಾಖಲಿಸುವ ಬದಲು ಅಸಂಜ್ಞೇಯ 
ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತಿ, ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ, ಅಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದುರ್ನಡತೆ ಎಸಗಿರುತ್ತೀರಿ.” 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನೊಪದ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ(1)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ 
ದಿನಾಂಕ:15-08-09ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಚಿತ ರಹಿತವಾಗಿ ಆರು ತಿ೦ಗಳವರೆಗೆ 
ಮುಂದೂಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಾದಾಂಶಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ 
ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿಸ್ಥಿನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತೀವ 
ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವ 
ದಂಡನೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳ 188 ಹೊಸಿಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 12-04-2010. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಲೀಸ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ 1963ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 
25ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ರಮೇಶ್‌, ಪಿ.ಐ.ಕೆಂಗೇರಿ ಪೋಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ನಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌.1022 ಶಿ > ನಾ 
ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಹೋಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 


೧೯೨೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಇ ಇ ಇ ಖಿ ಇ 


ವಿಷಯ : 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೆಬಿಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಉಲ್ಲೇಖ : 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮಾತಂಇ 35 ಅಡವಿ 2010 ದಿನಾಂಕ 15-04-10. 
2. ಅಪರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 30-04-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ “3451-00-090-2-01 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಉನ್ನತೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 059 ಇತರೆ ಖರ್ಚು (ಯೋಜನೆ)' ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಬಿಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 120.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೆಲೆ (ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಪರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ; ಸೇವೆಗಳು ಇವರು 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ "(2ರೆಲ್ಲಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು (ಕೆಬಿಟ್ಸ್‌) 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 36.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ (2)ರ್ತೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತಂಇ 54 ಅಡವಿ 2010(1), ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 07-05-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಬಿಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 30.00 
ಲಕ್ಷಗಳ (ರೂ. ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ) ಅನುದಾನವನ್ನು 2010- 1ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು (ಕೆಬಿಟ್ಸ್‌) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 
ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇವರ ಮೇಲು ಸಹಿ ಪಡೆದು 
ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ವಿತರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "3451-00-090-2-01 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಃ ಉನ್ನತೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ-059-ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ (ಯೋಜನೆ)' ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ 
ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಇವರು ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು (ಕೆಬಿಟ್ಸ್‌) ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ 
Ms ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆದು ಈ ಆರ್ಥಿಕ 
ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2008 ದಿನಾಂಕ: 16-05-2008 ರನ್ವಯ 
ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1236 ಎರ ತೃಷ್ಣಾ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 


ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಟಇ 35 ಬಿಎಲ್‌ಡಿ 2009 
ದಿನಾಂಕ: 20-10-2010 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಎ೦ಬುವರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ದಿನಾಂಕ 01-11-2009 ರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಸಿಕ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೨೫ 





ರೂ. 17,000-00 (ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2009- 
10ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2203-00-105-0-01-051-ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಭರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 05 ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 07-05-2010. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 
ಎಂಬುವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-11-2009 ರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 17,000-00 (ಹದಿನೇಳು 
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2203-00- 
105-0-01-051-ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಷರತ್ತುಗಳು 

* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

* ಸದರಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

* ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸದರಿ 
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಟ್ಟಡ ದೊರೆತು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ 
ದಿನದವರೆಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸತ್ಕದ್ದು. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಇ 560 ಐಎಫ್‌ (ಬಿ 

ಮತ್ತು ಎ) 2010 ದಿನಾ೦ಕ 15-3-2010ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಐ.ಎಫ್‌. ಮಾಗಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1237 ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ) 


ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತಿದುಪಡಿ 
೧ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 296 ಯೋಯೋಕ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 04-05-2010 


ವಿಷಯ : ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ 
ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 296 ಯೋಯೋಕ 2009 ದಿನಾ೦ಕ 01-01-2010ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-00-105-0-01-071ರ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2203-00-105-0-01-(ಯೋಜನೇತರ)071 
ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1238 ಐ.ಎಫ್‌. ಮಾಗಿ 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ) 


೧೯೨೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಅಮಾನತ್‌ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇದರ ಆಡಳಿತಗಾರರ 
ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ : 1 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಒ 109 ಸಿಎಲ್‌ಎ೦ 2008 ದಿನಾಂಕ 27-06-2008. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಒ 204 ಸಿ ಎಲ್‌ಎಂ 2008 ದಿನಾಂಕ 5-12-2008 
3. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಜಿಸಿ-5/58/ಮನವಿ/2006-07 
ದಿನಾಂಕ: 01-03-2010, ದಿನಾಂಕ: 20-03-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಅಮಾನತ್‌ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರು. ಇದರ ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1960 ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರ/ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪ್ರಕರಣ 30(1)ರನ್ವಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು 
ದಿನಾಂಕ: 12-12-2007 ರಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 03-12-2008ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ 
ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (2)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 31-03-2010 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 
ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಲಿಸಾಲಗಳ ವಸೂಲಾತಿ "ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿಯವರ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ 
ಮೇಲ ” ಕ್ಷಮವಿಡಲು ಆಡಳಿತೆಗಾರರ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 1-4-2010 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-3- 2011 ರವರೆಗೆ 
ಮುಂದುವರೆಸ ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರಿಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪ್ರಕರಣ 121 ರಡಿ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ 
ಪ್ರಕಾರ ಆರ್‌.ಬಿ.ಐ ಇವರು ಸಹ ಮುಂದುವರೆಸ ಲು ಕೋರಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಒ 80 ಸಿಎಲ್‌ಎಂ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 04-05-2010. 
ಪ್ರಸ್ರಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್‌ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇದರ 
ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-04-2010 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-03-2011 ರವರೆವಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 
ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪ್ರಕರಣ 121 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 
ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 3060) ಈ ಕೆಳಕಂಡ. ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಅಮಾನತ್‌ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ;- 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪ್ರಕರಣ 30 ಉಪಪ್ರಕರಣ (1 ರಲ್ಲಿನ “ಒಂದು ವರ್ಷ 
ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ “ನಲವತ್ತಾರು ತಿಂಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು 
ಸೂಚನೆ: 2) ಪ್ರಕರಣ 30 ಉಪ-ಪ್ರಕರಣ (1ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ pS ಮಾರ್ಪಾಡು" ದಿನಾಂಕ 31-03-2011 ರವರೆಗೆ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಸ ಈ ಆದೇಶದ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ 
30 ಉಪ-ಪ್ರಕರಣ (1)ರಲ್ಲಿನ ಉಪಬಂಧಗಳು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ನೂಲಿ 
ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 


ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1239 


ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ, ಬಿ. ಹಾನಗಲ್‌, ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1 ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿ. ಹಾನಗಲ್‌, ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ: 
10-09-2009 ಹಾಗೂ 21-12-2009. 
2. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ೧1/-1/೧-3/೧-55908/190-191, Dt: 
22-06-2009. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ, ಬಿ.ಹಾನಗಲ್‌, ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರ.ಸಂ. (1ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ತಾವು ದಿನಾಂಕ: ಸತ 05 _2007 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಮಗೆ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ೧೯೨೭ 





ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲ್ಲಟ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರಿಗೆ 
ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮ೦ಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರ.ಸಂ.(2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಆಇ (ವಿಶೇಷ) 199 ಪಿಇಎನ್‌ 93, ದಿನಾಂಕ: 
13-09-1994ರನ್ವಯ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ.ಬಿ.ಹಾನಗಲ್‌, ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ 
ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 649 ಎಎಸ್‌ಡಿ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 30-04-2010. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ.ಬಿ.ಹಾನಗಲ್‌, ನಿವೃತ್ತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ವಿಳಂವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. 


ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್‌.ಜಿ. ಮೊತ್ತ 


ರೂ. 2,97,375-00 ಗಳಿಗೆ - ದಿನಾಂಕ: 01-09-2007 ರಿಂದ 31-05-2009ರವರೆಗೆ 
ರೂ. 8% ರಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ರೂ. 41,633/- 


(ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಮೂವತ್ತಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ: ಆಇ (ವಿ) 17 ಪಿಇಎನ್‌-1/2010. ದಿನಾ೦ಕ: 01-02-2010ರ 
ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1240 ಎಸ್‌.ಬಿ. ಸಸಾಲಟ್ಟಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-3) 


ENERGY SECRETARIAT 


Sub: Enhancement of wind power capacity from 10.00 MW to 19.5 MW in favour of M/s 
Suzlon Energy Limited-reg. 
Read: 1) Government Order No. DE 46 NCE 2000 dated: 17-07-2000. 

2) Letter No. KRED/08/SEL(10 to 19.50)/2009/3538 dated: 30-10-2009 received 
from the Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited, 
Bangalore. 

3) Government Letter No.: EN 29 EMC-2/2009 dated: 27-11-2009. 

4) Letter No.: KRED/08/SEL-Kundur/2010/84 dated: 12/13-01-2010 received from 
the Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited, 
Bangalore. 


Preamble: 


In the Government Order read at (1) above, sanction has been accorded for implementation of 
10.00 MW capacity wind power project in favour of M/s Suzlon Energy Limited at Kundur and Boovihalli of 
Davangere District. 


After the assessment of wind potential and flow of the wind in the allotted site, the Managing 
Director, Kamataka Renwable Energy Development Limited, Bangalore, vide his letter read at (2) above 
has recommended to enhance the allotted wind power part capacity from 10.00 MW to 19.5 MW in favour 
of M/s Suzlon Energy Limited at Kundur and Boovihalli villages of Davangere District. 


In the Government letter read at (3) above, the M.D., KREDL was requested to conduct the spot 
inspection and furnish the report for the following points:- 
a) Whether the infrastructure needed to evacuate the increased power generation from 10.00 
MW to 19.5 MW is available in KPTCL. 


೧೯೨೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





0) Assessment of the actual potential of the area allotted. 

In the letter read at (4) above, the Managing Director, Karnataka Renewable energy Development 
Limited, Bangalore has enclosed the inspection report and recommended for enhancement from 10.00 
MW to 19.5 MW wind power capacity in favour of M/s Suzlon Energy Limited at Kundur village, Honnali 
Taluk, Davangere District. 

The proposal has been examined in detail and issued the following Order:- 

Government Order No. EN 556 NCE 2009, Bangalore, Dated: 05-05-2010. 

Government accords approval for enhancement of wind power capacity from 10.00 MW to 19.5 
MW in favour M/s Suzlon Energy Limited at Kundur village, Honnali Taluk, Davanagere District and the 
enhancement of capacity for the earmarked area now changes as below:- 























Total installable 
Sanctioned Area proposed for potential 
Geographical Area Details capacity enhancement including 
enhancement 
10MW 9.5 MW 19.5 MW 
EN 46 NCE (13/1500) 
2000 68166: 
Excluding the following areas ೦[.- ನ 
17-07-2000 
1) MI/s Shivalingeshwara Wind Power 
Projects Limited-5.00 MW 
Latitude: 14017'39'-14”20'0” 
Longitude: 75°44'19”-75”45’'30”E 
Ridge Peaks 753, 700, 684m AMSL 
(village kundur Sy. No. 76 and Extent of 
area (17A-06G). 
2) RRB Energy Limited 
(M/s Bellary Iron Ores (P) Limited) 
(Village Kundur) Sy. No. 24 of 
(11A-50G) 
Total 10.00 MW 9.5 MW 19.5 MW 





The company shall commission the project during 2010-11. 
The Government has reserved the power to Cancel/modify this Order. 


The other terms and conditions of the allotment of Government Order shall IPSO FACTO 


applicable. 
By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
S.J. Sampath Kumar 
PR No. 1241 Under Secretary to Government 


Energy Department 





